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PREFACE 


EFTECTIVE  1  JULY  1988.  TBE  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SIMIARIES  (SOCS) 

REPLACED  TWO  OTHER  USAFEXAC  PRODUCTS  OF  LONG  STANDING:  TUE  RUSSWQ  (REVISED 
UNtFONM  SIMtARY  <X  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SIPMARY).  RUSSMOS  AND  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON- 
TIRUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARE  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  BAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  muODUCBD  IB  THE  EARLY  1940'S  AS  THE  'SFCSUM,*  OR  ‘SURFACE  SUI«ABY.'  THE 
ORIGINAL  ‘USSWO,’  OR  ‘UNIFaRM  SUftlARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,'  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSNO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  ‘RUSSWO*  AND  THE  'LISOCS.*  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  'SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES*  OR  'SOCS*  IN 
JULY  1988. 

TSE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2721.  HERE,  CLIMATOLOGISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TSCBNOIOGY  TO  SUNtARIZE  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AMD  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUlttARIES  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  BAS  BEER  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  VfORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATIOR  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
EIGHT  (A-B).  THE  ADDITIONS  ARE  THE  CROSSWIHD  AND  HEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  BACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AND  AN  EXPLARATIOR  OF  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED. 
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IRTRODUCnOK 


STKIION  PERIOD  OF  RECORD. 

HOURLY  DATA:  AUG  80  -  JUL  90  (AIRWAYS). 

SUI*IARY  OP  DAY  DATA:  MAY  41  -  JUL  90  (FULL  TIME). 


HOURS  SIMIARIZED:  0000  LST  THROUGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUM1ARIBS  ARB  COMPILED  FROM  'HOURLY  OBSERVATIONS'  AND/ 

OR  SUntARY  OF  DAY  DATA,*  DEPENDING  OR  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUMMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  ARE  DEFINED  IN  'TERMS  EXPLAINED.' 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  OISTRIBUnON:  A  BIVAHIAIH  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AH  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OP  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  ROW  AND  EACH  COL- 
UMI  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTIMI.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARE  FCXJRD  AT  THE  ROW-COLUMN  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA;  DATA  COMPILED  FRCM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  'SUMMWKY  OF  DAY'  DATA  RECORDED  IN  COLUMNS  44-73  OF  AWS  FORMS  lO/lOA 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTRB1ES  OCCURRING  DURING  NON- 
OFERATIOHAL  EKXJRS  AND/OR  DAYS  ARE  HCT  REFLECTED  IN  THESE  SUMMARIES. 

HEAR:  THE  SUN  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  NUMIBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIFITATIOH  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MtEDIAN:  THB  MUDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  MtE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMOER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MIEDIAH  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  HUM¬ 
BER  OF  TIMBS  A  GIVEN  COUNT  OR  EVEMU  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THB  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THB  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCUIUUSNCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAM1FLB  (PERIOD  SUMMARIZED).  FOR  EXAMPLE,  IF  SNOW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THB  'PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY'  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PEIUOD.  MWY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  'PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE.' 

PEIUOO  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PRECIPIlKnOR:  A  TERM  THAT  INCIATOES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
BQUTVALBIIT. 

STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OF  DISPERSION  OH  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUAHTITT  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 


TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMMARIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLOWING  STANDATO  3-BOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

090O-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICART  SBOREFALLS 


PERI(X)S.  THE  FIRST  AND  LAST 
IN  OBSERVATION  OOUNTS. 


3 -HOUR  PERIODS  MAY  HAVE 


ABBRBVIATIORS  USED: 


AMT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

H 

METER 

BARO 

BAROMETER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CENTICRADB  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DBG 

DEGREE 

MSI. 

MEAN  SEA  LEVEL 

OB 

DRY  BULB  TEMPERATURE 

MEAS 

MEASURABLE 

DP 

DEM  POINT  TEMPERATURE 

IIO- 

NUMBER 

EQ 

EQUAL 

CfBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

OBST 

OBSTRUCTION 

FREG 

FRBBZING 

POF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

FRBCIP 

PRECIPITATION 

GB 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

5D 

STANDARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SUlWAFY  OF  DAY 

GT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

BG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGHT 

V5BY 

VISIBILITY 

RTS 

KNOTS 

VSH 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

WBMt 

AWS  FORM  lO/lOA 

UTC 

*COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUItURY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  FART  IN  THE  SOCS. 
•  UIC  REPLACH)  GKT  ON  1  AUGUST  1988 


NOTX:  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATTOH  LATITUDB/LON6ITUDE  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  MAY  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THE  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOO  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STATION  NO. 
ON  SUMtMT 
747880 


TIKTIOn  RAMS 

LATITUDE 

LONGITUDE 

FLD  ELEV  (FT) 

CALL  SIGN 

KACDILL  AFB,  FLORIDA 

R  27  51 

V  062  31 

14 

MCF 

STATIOH  lOCATION  AND  IBSTRUMEWIATION  HISTORY 


GBOGRAPHICAI.  lOCATION  S  RAHB 


HacDill  Field/T^u^M  FL 
MacDIll  AFB  FL 


Type 

of 

Station 


Mar  41 
Jul  47 
Mar  57 
Sep  79 


May  47 
Feb  57 
Aug  79 
Jan  88 


N  27  51 
Sane 
Sane 
Sane 


W  082  30 
Sane 
Sane 
W  082  31 


Date  of 
Change 

Mar 

41 

Sep 

49 

Apr 

53 

Apr 

54 

Apr 

55 

Apr 

58 

Oct 

65 

Apr 

70 

Jan 

75 

Jan 

88 

SURFACE  WIND  EQUIPMENT  INFORMATION 


TYPE  OF 
TRANSMITTER 


TYPE  OF 
RECORDER 


HT  ABOVE 
GROUND 


REMARKS,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 


N/A 

Unkn 

UnXn 

N/A 

GM^IA 

N/A 

Atop  base  hangar 

GMQ-1 

ML-144 

Sane 

Sane 

ML-144B 

Saee 

Seleyn 

HL-144 

Ctrpt  E  side  of  taxiway 

GMQ-11 

RO-2 

1.  500'  W  of  ctrlln  and  1000' 
fron  end  mwy  04 

Saoe 

Sane 

2.  600'  B  ctrlln  and  1000'  fron 
end  mwy  22 

Sane 

142:  Sane 

Saee 

RO-J62 

Sane 

GMt?-20 

Sane 

1.  Sane 

Save 

Saise 

2.  Sane 

Sane 

USAFBTAC/DS— 91/265  -  Page  10 


B;  S;  g;  §: 


pppppppp 

PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AAAAMAA 
M  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRBPRKR 
RRFRRAKRR 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRKKRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


riTflTlTIT 

rrppprrm* 

TT 

IT 

TT 

TT 

TO 

CT 

TT 

TT 


AAAAAA 

AAAAAAAA 

AA 

AA 

AA 

AAAAAAAA 

AAAAAAAA 

AA 

AA 

AA 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHEROKENA  SUMMARIES 

THIS  FART  SUMMARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  IN  CATECORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATTOH:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATIOR:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPiraTTOH:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNCW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUAKY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  RAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPrTATION;  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OP  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SANE  OBSERVATION, 

THE  SUM  OP  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  HAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  CONBIHATICWS  OP  THE  TWO. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLCWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

DUST  AND/OR  SARD:  DUST,  SARD,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  THE  *ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION*  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAT,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAR  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAX  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOHEKA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (PDF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SBfXm.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  1  -  2 
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SPECIFIED  FHEIfOHEHA — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

THIS  TABLE  IS  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUMMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SIDMARIZH)  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  CSSERVATION.  DATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  FART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATBOCHOES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHARGED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  lO/lOA)  AND  TRANSMIT  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHBNOMERA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENCKENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  BAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SWWARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARB  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  METAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILiriBS  EXCEED  1000  MEIERS. 


MOTE  3;  A  VALUE  OF  '.O*  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AHOUMT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

BOTE  4:  DURING  PART  TIKE  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  -  3 
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OPERKTIHG  lACATICn  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVIU^  HC 


PERCEinAGB  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

5 

PERIOD 

MORTB: 

OF  RECORD 

JAN 

:  AUG  eo 

-  JUL  90 

BOURS 

(ICT) 

TS1M5 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

BRIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

4 /OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.1 

4.2 

4.2 

18.8 

.4 

23.4 

930 

03-05 

.2 

4.8 

4.8 

24.8 

.6 

30.3 

930 

06-08 

.2 

4.9 

4.9 

31.4 

1.8 

3B.2 

930 

09-11 

.1 

5.3 

5.3 

23.5 

11.2 

40.0 

930 

12-14 

.3 

5.5 

5.5 

8.6 

8.0 

22.0 

930 

15-17 

4.5 

4.5 

4.7 

4.8 

14.1 

930 

18-20 

4.0 

4.0 

6.3 

3.3 

13.7 

930 

21-23 

4.1 

4.1 

12.0 

1.3 

17.4 

930 

Alt. 

HOURS 

.1 

4.7 

4.7 

16.3 

3.9 

24.9 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

.4 

5.2 

5.2 

11.8 

.4 

17.4 

846 

03-05 

.5 

6.5 

6.5 

18.4 

.7 

25.7 

846 

06-08 

.7 

5.6 

5.6 

27.5 

3.4 

36.5 

846 

09-11 

.5 

4.8 

4.8 

17.8 

8.5 

31.2 

846 

12-14 

.7 

5.6 

5.6 

4.5 

5.3 

15.4 

846 

15-17 

.2 

5.8 

5.8 

2.8 

4.4 

13.0 

846 

18-20 

.5 

6.0 

6.0 

2.4 

2.4 

10.8 

846 

21-23 

.2 

5.1 

5.1 

5.3 

.9 

11.3 

846 

ALL 

HOURS 

.5 

5.6 

5.6 

11.3 

3.3 

20.2 

6768 

A  -  2  -  1 
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OPERATine  LOCATIOIf  ’A*  PBRCBHTAGB  FREQUEHcr  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  AIMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEraC,  ASHEVILLB  RC  FROM  BOURLF  OBSERVATIONS 

SranOH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDIIi  AFB/TAMPA  Ft  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO 

orc:  ♦  5 

MONTH: 

MAH 

HOURS 

(LST) 

TSTHS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN  BAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

POG 

SHORE 

fi/OR 

HAZE 

BLCMIN6 

SNCM 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.1 

5.6 

5.6 

8.0 

-1 

13.7 

930 

03-05 

.6 

5.1 

5.1 

12.7 

1.3 

19.0 

930 

06-08 

1.5 

5.4 

5.4 

21.6 

7.6 

34.6 

930 

09-11 

1.0 

4.5 

4.5 

8.0 

11.0 

23.4 

930 

12-14 

1.1 

5.2 

5.2 

1.8 

5.4 

12.4 

930 

15-17 

1.5 

6.1 

6.1 

2.2 

4.2 

12.5 

930 

18-20 

.8 

5.6 

5.6 

2.2 

3.7 

11.4 

930 

21-23 

1.1 

6.1 

6.1 

4.0 

.6 

10.8 

930 

ALL 

HOURS 

1.1 

5.4 

5.4 

7.5 

4.2 

17.2 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

.6 

3.1 

3.1 

2-7 

1.2 

7,0 

900 

03-05 

.2 

3.1 

3.1 

10.3 

2.8 

16.2 

900 

OS-OB 

.4 

2.1 

2.1 

22.9 

10-3 

35.3 

900 

09-11 

.8 

2.7 

2.7 

3.2 

9.4 

15.3 

900 

12-14 

.9 

2.9 

2.9 

.6 

5-1 

8.6 

900 

15-17 

.2 

2.7 

2.7 

1.1 

5.1 

8.9 

900 

18-20 

.2 

3.1 

3.1 

1.2 

4.7 

9.0 

900 

21-23 

.8 

2.3 

2.3 

1.0 

1.9 

5.2 

900 

JUUL 

Boims 

.5 

2.8 

2.8 

5.4 

5.1 

13.2 

7200 

A  -  2  - 


2 
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amjaiKG  locKncm  *a*  percertage  frequency  op  hours  nttb  various  aimospheric  phenomena 

USAPBERC,  ASBEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOR  RUBER:  747880  STATION  RAMB:  HACDILL  AFB/TAMPA  PL  PERIOD  OF  RECORD:  AUC  80  -  JUL  90 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTB: 

MAY 

BOORS  1 

(ICT)  1 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

l^RSBZ 

PRBCIP 

FROZEN  BML 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SHOW 

ALL 

OBST 

TO  VSM 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.4 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

4.8 

930 

03-05 

.1 

1.5 

1.5 

3.9 

2.7 

8.1 

930 

06-08 

.9 

1.4 

1.4 

10.1 

13.1 

24.6 

930 

09-11 

.2 

1.3 

1.3 

1.0 

9.1 

11.4 

930 

12-14 

1.0 

1.9 

1.9 

.2 

5.2 

7.3 

930 

15-17 

2.2 

1.8 

1.8 

.2 

6.1 

8.2 

930 

18-20 

2.5 

3.3 

3.3 

.3 

4.8 

8.5 

930 

21-23 

1.1 

2.2 

2.2 

.6 

1.1 

3.9 

930 

ALL 

HOURS 

1.0 

1.9 

1.9 

2.2 

5.5 

9.6 

7440 

MONTH: 

JUN 

00-02 

1.4 

3.6 

3.6 

1.9 

1.4 

6.9 

900 

03-05 

l.l 

2.6 

2.6 

2.6 

2.4 

7.8 

900 

1.2 

3.1 

3.1 

7.0 

13.2 

23.3 

900 

2.8 

3.8 

3.8 

1.6 

9.2 

14.6 

900 

3.9 

4.3 

4.3 

7-9 

12.2 

900 

15-17 

9.8 

8.3 

8.3 

.1 

5.8 

14.2 

900 

18-20 

11.2 

12.8 

12.8 

.8 

4.1 

17.7 

900 

21-23 

4.0 

8.0 

8.0 

.4 

2.3 

10.8 

900 

ALL 

BCURS 

4.4 

5.8 

5.8 

1.8 

5.8 

13.4 

7200 

A  -  2  -  3 
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OFERKnRG  LOCKTION  "A’  PERCKNTAGB  FREQUEBCY  OF  BOOBS  WITH  VARIOUS  AUIOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFBIAC,  ASBEVILLB  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnan  number: 

747880 

STATION  RAME: 
LST  TO  VTC:  ♦ 

MACDILL 

5 

AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD 

JUL 

:  AUG 

80  -  JUL  90 

DOURS 

(LST) 

TSTK5 

LigUID 

FRECIP 

FRBEZ 

FRECIP 

FROZEN 

FRECIP 

HAIL 

ALL 

FRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLCMING 

SNOW 

DUST  ALL 

S/OR  OBST 

SAND  TO  VSN 

TCTTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.8 

.8 

.8 

.5 

2.8 

4.1 

930 

03-05 

1.7 

1.0 

1.0 

2.0 

3.0 

6.0 

930 

06-08 

1.0 

1.7 

1.7 

5.4 

8.9 

16.0 

930 

09-11 

2.0 

3.1 

3.1 

.4 

8.2 

11.7 

930 

12-14 

9.2 

6.6 

6.6 

.3 

7.4 

14.3 

930 

15-17 

17.2 

13.7 

13.7 

.3 

5.7 

19.7 

930 

18-20 

13.8 

15.5 

15.5 

.3 

5.1 

20.9 

928 

21-23 

2.2 

5.4 

5.4 

.3 

2.8 

8.5 

927 

AU 

warns 

6.0 

6.0 

6.0 

1.2 

5.5 

12.7 

7435 

MONTH: 

AUG 

00-02 

1.0 

1.7 

1.7 

2.4 

1.5 

5.6 

930 

03-05 

1.6 

3.3 

3.3 

5.3 

3.3 

11.9 

930 

06-08 

1.7 

4.0 

4.0 

7.4 

11.9 

23.3 

930 

09-11 

3.7 

4.7 

4.7 

1.0 

8.7 

14.4 

930 

12-14 

5.6 

6.7 

6.7 

4.5 

11.2 

930 

15-17 

12.9 

13.2 

13.2 

.1 

3.3 

16.7 

930 

18-20 

13.0 

15.4 

15.4 

.8 

2.5 

18.6 

930 

21-23 

3.8 

6.1 

8.1 

1.6 

2.0 

11.7 

930 

ALL 

HOURS 

5.4 

7.1 

7.1 

2.3 

4.7 

14.2 

7440 

A  -  2  -  4 
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CPnwrUIG  iacktioii  *a*  pbrcehtage  frequency  of  hours  with  various  atmospheric  phenomena 

OSAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

HOKTB: 

SEP 

HOURS  1 
(LSI)  1 

TSIH5 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRECIP 

PHOZtisn  B^XL 

PRBCIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SHORE 

S/OR 

HAZE 

BLOVriNC 

SNOW 

DUST 

&/0R 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.4 

3.0 

3.0 

1.4 

1.6 

6.0 

900 

03-05 

.2 

3.4 

3.4 

6.9 

3.2 

13.6 

900 

06-08 

.9 

4.2 

4.2 

16.4 

11.1 

31.8 

900 

09-11 

1.4 

5.8 

5.8 

2.9 

10.8 

19.4 

900 

12-14 

4.8 

7.6 

7.6 

1.2 

7.6 

16.3 

900 

15-17 

7.3 

11.1 

11.1 

.3 

6.4 

17.9 

900 

18-20 

8.0 

13.4 

13.4 

.8 

4.2 

18.4 

900 

21-23 

1.9 

6.0 

6.0 

.9 

1.6 

8.4 

900 

ALL 

HOURS 

3.1 

6.8 

6.8 

3.9 

5.8 

16.5 

7200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

.4 

1.9 

1.9 

2.7 

1.6 

6.2 

930 

03-05 

.2 

1.5 

1.5 

9.0 

2.8 

13.3 

930 

06-08 

.5 

2.3 

2.3 

17.8 

9.2 

.1 

29.5 

930 

09-11 

1.0 

3.1 

3.1 

6.0 

9.5 

18.6 

930 

12-14 

.6 

3.7 

3.7 

.6 

5.4 

9.7 

930 

15-17 

1.0 

4.1 

4.1 

.5 

3.9 

8.5 

930 

18-20 

2.0 

5.5 

5.5 

.9 

2.3 

.2 

8.8 

930 

21-23 

.8 

3.1 

3.1 

1.4 

1.3 

.1 

5.9 

930 

ALL 

HOURS 

.8 

3.1 

3.1 

4.9 

4.5 

.1 

12.6 

7440 

A  -  2  -  5 
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OPERKnUG  UjCKTIOH  'A' 
USAFSraC,  ASHBVHJJB  liC 


PERCERTAGE  FEEQUEECY  OF  BOURS  VTITB  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SZAnOR  HUMBER:  747880  STATIOR  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUI  90 

LST  TO  orc:  ♦  5  MONTH:  NOV 


BOURS 

(IST) 

T51MS 

LIQUID 

PRECIP 

FREB2 

PRECIP 

FROZEN  BAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLCM1N6 

SNOW 

DUST 

4 /OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.2 

3.4 

3.4 

6.0 

.7 

10.1 

900 

03-05 

.3 

4.3 

4.3 

13.7 

.7 

18.7 

900 

06-08 

.1 

3.1 

3.1 

24.3 

3.8 

31.2 

900 

09-11 

.2 

4.2 

4.2 

11.9 

8.2 

24.3 

900 

12-14 

.3 

4.4 

4.4 

2.6 

5.0 

12.0 

900 

15-17 

.1 

5.9 

5.9 

2.1 

3.2 

11.2 

900 

18-20 

.2 

5.4 

5.4 

2.4 

2.1 

10.0 

900 

21-23 

4.3 

4.3 

2.4 

.3 

7.1 

900 

ALL 

BOURS 

.2 

4.4 

4.4 

8.2 

3.0 

15.6 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

.2 

2.4 

2.4 

12.5 

-8 

15.6 

930 

03-05 

.2 

3.0 

3.0 

17.2 

.4 

20.6 

930 

06-08 

2.5 

2.5 

28.2 

2.3 

32.9 

930 

09-11 

.1 

3.2 

3.2 

18.5 

8.1 

29.8 

930 

12-14 

.8 

3.7 

3.7 

4.8 

5.5 

14.0 

930 

15-17 

.8 

4.7 

.1 

4.8 

4.4 

2.7 

11,9 

930 

18-20 

.2 

4.2 

.1 

4.3 

4.6 

1.8 

10.8 

930 

21-23 

.1 

3.3 

3.3 

9.1 

.9 

13.3 

930 

ALL 

BOURS 

.3 

3.4 

.0 

3.4 

12.4 

2.8 

18.6 

7440 

A  -  2  -  6 
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OPBIWrillG  UX»TICII  'A* 
USAFRAC.  A5HBVILU  RC 


PERCEHTA6B  FREgUERCY  OF  VARIOUS  ATHOSFHBRIC  PHEROMENA 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STKriOS  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACOILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  ID 

OTCr  ♦  5 

BOURS: 

ALL 

NOinB  1 

1  TSIK5 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SHORE 

6/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

&/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAR 

.1 

4.7 

4.7 

16.3 

3.9 

24.9 

7440 

FEB 

.5 

5.6 

5.6 

11.3 

3.3 

20.2 

6768 

MAR 

1.1 

5.4 

5.4 

7.5 

4.2 

17.2 

7440 

APR 

.5 

2.8 

2.8 

5.4 

5.1 

13.2 

7200 

NAT 

1.0 

1.9 

1.9 

2.2 

5.5 

9.6 

7440 

JUR 

4.4 

5.8 

5.8 

1.8 

5.8 

13.4 

7200 

JUL 

6.0 

6.0 

6.0 

1.2 

5.5 

12.7 

7435 

AUB 

5.4 

7.1 

7.1 

2.3 

4.7 

14.2 

7440 

SXP 

.:..l 

6.8 

6.8 

3.9 

5.8 

16.5 

7200 

ocr 

.8 

3.1 

3.1 

4.9 

4.5 

.1 

12.6 

7440 

mjr 

.2 

4.4 

4.4 

8.2 

3.0 

15.6 

7200 

DR 

.3 

3.4 

.0 

3.4 

12.4 

2.8 

18.6 

7440 

ANNUAL 

2.0 

4.7 

.0 

4.7 

6.4 

4.5 

.0 

15.7 

87643 

A  -  2  -  7 
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operatihg  uxktior  'A' 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEmGB  FEEQUENCy  OF  DAYS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  SUMtARI  OF  DAY  DATA 

STAnOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4106-9007 

LST  TO  UTC:  t05  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


MONTH 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLCWING 

SNOW 

DUST 

6/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JM 

3.2 

27.7 

.2 

27.9 

44.4 

37.9 

65.4 

1418 

FEB 

6.1 

31.4 

.1 

-2 

31.4 

38.1 

33.4 

63.5 

1289 

MAR 

8.2 

28.5 

.1 

28.5 

34.1 

31.5 

59.0 

1408 

APR 

9.6 

24.2 

.1 

24.3 

24.6 

27.2 

50.7 

1370 

MAT 

16.9 

28.6 

.1 

28.6 

17.0 

33.1 

55.0 

1413 

Jim 

43.3 

50.7 

.4 

50.7 

12.6 

27.2 

.1 

65.6 

1368 

JUL 

62.8 

62.7 

.1 

62.7 

7.8 

18.6 

70.3 

1406 

AUG 

60. S 

64.3 

.1 

64.3 

10.6 

21.9 

73.8 

1422 

SEP 

36.5 

54.5 

54.5 

18.5 

32.0 

73.4 

1358 

OCT 

8.8 

30.3 

.1 

30.3 

23.8 

30.5 

56.1 

1392 

HOV 

3.7 

25.7 

25.7 

34.1 

31.9 

59.3 

1340 

DEC 

3.7 

28.1 

.1 

28.1 

38.8 

31.7 

61.0 

1393 

Amina 

22.1 

38.1 

.0 

.1 

38.2 

25.3 

29.7 

.0 

62.8 

16577 
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craufnic  Loamcn  ‘a- 

DSAFEXAC,  ASBBVIU.8  HC 


PEKCBTEAGE  FREQUERCy  OF  OCCURRENCE  OF  IBUNDERStORMS 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


saancm  nmmmz 

747000 

STKTIOII 
L5T  TO 

RAHB: 

UTCs  + 

hacdill  afb/iampa  fl 

5 

PERIOD  OF 

RECORD: 

AUG  80 

-  JUL  90 

Boims  1 
<iOT)  1 

1  JAR 

FEB 

MAR 

APR 

mr 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

.1 

.4 

1.1 

.6 

.4 

1.4 

.8 

1.0 

.4 

.4 

.2 

.2 

03-05 

.2 

.5 

.6 

.2 

.1 

1.1 

1.7 

1.6 

.2 

.2 

.3 

.2 

06-00 

.2 

.7 

1.5 

.4 

.9 

1.2 

1.0 

1.7 

.9 

.5 

.1 

09-11 

.1 

.5 

1.0 

.0 

.2 

2.8 

2.0 

3.7 

1.4 

1.0 

.2 

.1 

12-14 

.3 

.7 

1.1 

.9 

1.0 

3.9 

9.2 

5.6 

4.8 

.6 

.3 

.8 

15-17 

.2 

1.5 

.2 

2.2 

9.8 

17.2 

12.9 

7.3 

1.0 

.1 

.8 

10-20 

.5 

.8 

.2 

2.5 

11.2 

13.8 

13.0 

8.0 

2.0 

.2 

.2 

21-23 

.2 

1.1 

.8 

1.1 

4.0 

2.2 

3.8 

1.9 

.8 

.1 

ALL 

SOURS 

.1 

.5 

1.1 

.5 

1.0 

4.4 

6.0 

5.4 

3.1 

.8 

.2 

.3 

rcrna,  I 

OBS  1 

1  7440 

6760 

7440 

7200 

7440 

7200 

7435 

7440 

7200 

7440 

7200 

7440 

A  -  4  -  1 
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OFBRATIlfQ  lOCATIOH  *A* 
USAFEIAC,  ASHBVXLLB  RC 


PgRCafTAGH  FREgUENCY  OF  0CCURRBI9CBS  OF  AOMOSPBEKIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  OIRECTIOli  PRGM  BOinU^Y  OBSERVATIONS 


STT^OR  miHBER:  747880  STATION  NAME:  KACDIIX  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUI  90 

LST  TO  irrc:  *■  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


PBEHCMSm  1 

1  CAUt 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

TSTKS 

22.2 

11.1 

66.7 

9 

LIQUID 

PRBCIP 

6.2 

26.3 

37.2 

12.7 

17.7 

339 

FBEBZniG 

PRBCIP 

FR023QI 

PRBCIP 

FOG 

18.5 

14.4 

37.2 

15.2 

14.7 

1210 

FOG  triTH  VIS 
GB  1/2  HILBS 

16.1 

16.1 

40.4 

13.7 

13.5 

997 

TOCM.  oas  1 

1  686 

0 

2199 

2507 

961 

1087 

0 

7440 

MONTH:  FEB 

HOURS:  ALL 

TSIM5 

19.4 

12.9 

45.2 

22.6 

31 

LiguiD 

PKBCIP 

4.9 

20.1 

37.9 

15.5 

21.6 

348 

FRESZIRG 

PPECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

14.7 

13.9 

39.5 

18.5 

13.5 

764 

roc  WITH  VIS 
Cl  1/2  KILSS 

13.4 

13.4 

42.7 

18.0 

12.6 

689 

TOEU.  OBS  1 

1  464 

0 

1834 

2191 

1131 

1148 

0 

6768 

A  -  5  -  1 
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oPBRKriiiQ  uxKncm  -a* 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCBHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SZKncm  NUMBER:  747680  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OP  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


KUUKJHUm  1 

CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

isns 

1.3 

15.0 

28.8 

28.8 

26.3 

80 

LIQUID 

PNBCIP 

2.1 

16.2 

40.2 

21.0 

20.4 

333 

FREEZING 

PNBCIP 

FROZEN 

FRBCIP 

POQ 

15.6 

8.8 

36.7 

23.5 

15.4 

558 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILBS 

15.0 

9.0 

38.5 

22.9 

14.6 

512 

TODU.  OHS  1 

1  324 

0 

2020 

2241 

1419 

1436 

0 

7440 

MONTH:  APR 

HOURS:  ALL 

ISIMS 

21.6 

24.3 

18.9 

35.1 

37 

UQDIO 

PNBCIP 

7.6 

20.0 

32.9 

17.6 

21.8 

170 

FREEZING 

FRBCIP 

FROZb 

PNBCIP 

FOG 

10.8 

8.9 

43. B 

17.0 

19.5 

370 

FOG  tan  VIS 
a  1/2  MILBS 

10.9 

9,Q 

44.0 

16.6 

19.6 

368 

TOIRL  DBS 

1  345 

0 

2135 

2027 

1131 

1562 

0 

7200 
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OFERATIRG  lOCKTIOH  ’A" 
USAFmC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

station  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


I,ST  TO  UrC: 

♦  5 

MONTH:  MAY 

HOURS:  ALL 

PBBNQMEKA  | 

CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

TSIKS 

26.0 

33.8 

26.0 

14.3 

77 

LIQUID 

PRECIP 

3.3 

15.6 

25.6 

37.8 

17.8 

90 

FFBBZIHG 

PRBCIP 

FROZEN 

PRECIP 

POO 

7.5 

4.3 

62.7 

18.0 

7.5 

161 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

7.5 

4.3 

62.7 

18.0 

7.5 

161 

TOTAL  OBS  1 

1  305 

0 

1661 

2272 

1698 

1504 

0 

7440 

MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


TSTHS 

2.8 

23.2 

21.9 

22.9 

29.2 

319 

LIQUID 

PRBCIP 

8.7 

12.3 

33.6 

28.1 

17.4 

253 

FREEZING 

PRECIP 

FIOZBil 

PRBCIP 

P06 

23.6 

7,9 

41.7 

16,5 

10.2 

127 

FOG  WITH  VIS 
6B  1/2  HILBS 

23.6 

7.9 

41.7 

16.5 

10.2 

127 

TOTAL  OBS  1 

j  582 

0 

1221 

1702 

1901 

1794 

0 

7200 
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OPEMTIIIG  lOCATlOR  *A* 
USATEXAC,  ASHEVIIXB  RC 


PERCEDTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCUBKERCES  OF  M>»SPEBRIC  PHEHCtlENA 
VERSJS  WIND  OIRECTIOR  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SaiJOK  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDII.L  ATB/TAMPA  FL  PERIOO  OF  RECORD;  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


PBENCHEIIA  1 

CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

isms 

5.2 

23.4 

22.7 

25.8 

22.9 

445 

LI^IID 

FRBCIP 

12.7 

11.0 

28.7 

2be7 

21.9 

237 

FKZBZIIVG 

PKBCIP 

nozEH 

FRBCIP 

FOG 

17.0 

4.5 

62.5 

12.5 

3.4 

88 

FDC  WITH  VIS 
GS  1/2  NILES 

17.0 

4.5 

62.5 

12.5 

3.4 

88 

TOTAL  OBS  1 

1 

0 

1084 

1790 

2245 

1573 

0 

7435 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

TSXHS 

3.7 

26.1 

23.4 

25.1 

21.6 

402 

LIQUID 

FKBCIP 

9.7 

10.0 

28.0 

32.0 

20.3 

300 

FBEBZING 

FBBCIP 

PNOEEH 

PNBCIP 

FOG 

14.7 

3.5 

53.5 

20.0 

8.2 

170 

POG  WITH  VIS 
GB  1/2  NILES 

14.7 

3.5 

53.5 

20.0 

8.2 

170 

TOTAL  OSS 

1  681 

0 

1159 

2185 

1985 

1430 

0 

7440 

A  -  5  -  4 
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OPERATIItG  UXariOH  ’A*  PERCBWTAGB  FREgUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  AB10SPBERIC  PHENOMENA 

USAFFraC,  ASBEVILLB  HC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  NUMBER:  747880 

SIATIOH  RAHB:  MACD ILL 

LST  TO  irrC:  ♦  5 

AFB/TAMFA  FL 

PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 

-  JUL  90 

PHENOMENA  | 

CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  •  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

Tsme 

3.6 

24.4 

25.8 

18.2 

28.0 

225 

LIQUID 

PRBCIP 

FISEZmG 

PRBCIP 

FHOUUf 

PRBCIP 

4.1 

11.3 

29.2 

31.4 

24.0 

363 

POG 

13.7 

3.0 

66.3 

10.4 

6.7 

270 

FOG  WITH  VIS 
CE  1/2  MILES 

13.7 

3.0 

66.3 

10.4 

6.7 

270 

TOTAL  OBS  1 

1  511 

0 

962 

3490 

1403 

834  0 

7200 

MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


TSTKS 

1.6 

14.8 

42.6 

21.3 

19.7 

61 

LIQUID 

PRBCIP 

7.8 

20.8 

55.7 

8.9 

6.8 

192 

FFBEZIHC 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

15.6 

9.2 

64.8 

8.1 

2.3 

347 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  KILBS  1 

15.6 

9.4 

65.0 

7.6 

2.4 

340 

TOTAL  OBS 

1  416 

0 

1314 

4298 

823 

589 

0 

7440 

A  -  5  -  5 
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OPERKTHIG  UX»nOH  *A* 
osafexk:,  asbevillb  hc 


PBRCSIfTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPBERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKriOH  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


PHBRGI^^RA  1 

1  CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

Tsms 

21.4 

35.7 

7.1 

35.7 

14 

LIQUID 

FRBCIP 

4.2 

23.5 

39.2 

21.2 

11.8 

306 

FREBZUVG 

FftECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

12.0 

9.7 

63.9 

12.6 

1.7 

585 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

10.0 

9.9 

65.8 

12.5 

1.9 

538 

TOTAL  OBS  { 

1  430 

0 

1366 

3539 

1134 

731 

0 

7200 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

TS1MS 

18.2 

4.5 

13.6 

63.6 

22 

LIQUID 

FRBCIP 

2.6 

27.4 

37.4 

15.2 

17.4 

230 

FRSBZ1P6 

PRECIP 

FROZBV 

FRBCIP 

100.0 

2 

FOG 

13.4 

9.8 

46.1 

17.6 

13.1 

919 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  NILES 

12.8 

10.3 

47.6 

17.1 

12.1 

825 

TOTAL  OBS 

1  562 

0 

1588 

3208 

1216 

866 

0 

7440 

A  -  5  -  6 
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0PEIWTIII6  UOCKTIOR  ’A*  VBMJtUriAGE  FKEQUHICt  OF  OCOJRREHCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

DSAFETAC,  ASHEVILLE  EC  VERSUS  WIHD  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOn  NUMBER:  747  B80 

STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 
LST  TO  OTC:  +  5 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTHS:  ALL 

AUG 

80  -  JUL  90 

PHEHOHBIIA  1 

1  CALM 

VARIABLE 

271  -  360 

001  -  090 

091  -  180 

181  -  270 

NO  OF  OBS 

TSIM5 

3.3 

23.3 

24.3 

23.9 

25.2 

1722 

LIQUID 

PRBCIP 

6.0 

17.8 

35.7 

21.8 

18.6 

3161 

FKEBZIRG 

PKECIP 

FHOEEN 

PRBCIP 

100.0 

2 

FOG 

14.9 

10.3 

47.1 

16.3 

11.4 

5569 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

13.8 

10.6 

49.2 

15.7 

10.8 

5085 

TOTAL  OBS 

1  6049 

0 

18543 

31450 

17047 

14554 

0 

87643 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRBCIFITATIOR.  SHOWFAU,  SHOW  OEPTB  StMMRIES 
ALL  tables  IR  PART  B  ARB  CREATBO  FROM  SUMtART  OF  DAY  (SOD)  DATA. 

PBRCERT  OCCURRBItCB  FRBQUEIICY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PEHCEHT  OCCURRQtCB  FREQUERCY  OF  PRECIPITATION, 

SROMFAU.  ARD  SRDH  DEPTH.  DATA  IS  SUW1ARIZED  FOR  ALL  YEARS 

COMBIRED.  SUIMUUES  IRCLUDE  THE  PBRCERT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PEWCBRT  OF  DAYS  WITH  RO  AMOURTS.  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OP  DAYS  WITH  SPECIFIED  AHOURTS.  SUFMARIES  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATION 
COURT.  A  VALUE  OF  *.0*  IRDICATES  ORE  OR  HCB«E  OCCURRENCES  1SAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAR  .05  PEHCEHT. 

MCMTHLT  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  ARD  SNCWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARB  SIMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVXTIORS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAR  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  KISSING  AND/OR  INCOMFLETB  HOHTBS.  INCOMPLETE  HOHTBS/YEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATTSTICAL  COMPUTATIONS.  ROTE:  LEAST  AMOUNTS  ARE  DERIVED  FROM  COMPLETE 
NONTBS/YEARS  ORLY.  ’.OO"  MEANS  RO  PRBCIPITATIOH  FOR  THE  MONTH,  ’.0*  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  SacTREKBS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MCMTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNCM  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SBCW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS- 
ENVATICNS  FOR  BACH  MONTH  AND  YEAR.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90%  OF  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOKPLETB  MONTHS.  '.00*  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
'.0*  MEANS  RO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  ARD  *0'  HEARS  RO  SHCW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SROWFALL/SROW  DEPTH-FIRST  ARD  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SHOW  YEAR. 

THIS  SUmkRY  GIVES  THE  FIRST  ARD  LAST  OCCURRBICES  OF  SNOWFALL  ARD  SNCW 
DEPTH  FOR  THE  SROW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SROW-YBAR  IS  CORSIOERBO  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SROW-YEAR,  BY  MONTH,  ARD  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
OOLUm  69  OP  AWS  FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DBFIRBS  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAR  '.0*  OR  'TRACE*  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

•CASURABLB  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUHt  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  EQUIVALERT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SHOW  DEPTH.  THE  LAST 
SRCM  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  ROT  PROVIDED 
WHEN  RO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVER  POR. 


B  -  1  -  2 
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mix  1.  IF  ISB  muhhum  khouht  pbcordeo  in  tbe  monthly  totals  or  daily 

EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  VORD  ‘TRACE*  WILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
COLUMN. 

NOTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OF  COMPLETE  MONTHS  ARB  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COUNTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARB  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  NIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  THAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMCX/NTS  SUMtARIES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  F(B«  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

mix  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUTMARY  OF  DAY 
INCIAIDED  HAIL . 


mTR  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIKES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS; 

AIR  FORCE  NAVY  AND  RATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945:  0600  LST  THROUGH  JUN  1952:  0030  GKT 

JAN  1946  TO  MAY  1957:  1230  LST  JUN  1952  TO  MAY  1957;  1230  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT  JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GHT 


ROTE  7.  24-BDUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNCWFALL  AND  SHOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  HAT  ROT  REFLECT  TRUE  24-BOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWim  WEEREms  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-BOUR  AMOUNTS  MAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-HOUR  'MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT'  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAX  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PRECIPITATION  EVENTS. 


CONVERSIONS: 

-  1  INCH  -  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  -  .03937  INCHES 
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CPBRKrillG  UXATIOR  'A' 
USAFKEK:,  ASHEVILLE  RC 


PERCEHIAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  PRECIPITATION  IN  INCHES 
FROH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


StKnOR  NWOER:  747880 

SX8TI0II 

LST  TO 

IVAKB:  HACDILL  AFB/TAKPA 
UTC:  *05 

FL 

PERIOD  OF 

HORTB:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

4106-9007 

:  ALL 

AHDUins 

(hkses) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ran 

70.8 

67.5 

69.1 

75.0 

69.8 

46.3 

34.4 

33.1 

42.6 

69.0 

72.8 

70.8 

60.0 

TRACE 

8.8 

9.6 

9.3 

9.3 

11.5 

15.2 

15.4 

16.4 

16.3 

11.9 

10.3 

10.3 

12.0 

.01 

2.0 

1.4 

1.5 

1.0 

1.2 

1.9 

2.8 

3.4 

2.7 

1.1 

1.4 

2.5 

1.9 

.02-.05 

3.8 

3.4 

3.4 

3.8 

3.3 

6.7 

8.5 

7.1 

7.2 

3.7 

3.4 

3.1 

4.8 

.06-. 10 

2.2 

3.4 

1.8 

2.0 

2.4 

4.0 

6.1 

5.1 

4.2 

2.8 

2.2 

2.7 

3.3 

.11-.25 

4.1 

4.0 

3.6 

3.1 

3.0 

7.1 

9.8 

9.8 

7.8 

3.6 

3.3 

3.4 

5.2 

.26-. 50 

3.4 

4.0 

4.3 

2.4 

3.0 

7.0 

9.4 

8.6 

6.9 

3.1 

2.8 

2.4 

4.8 

.51-1.00 

3.0 

3.8 

3.6 

1.8 

3.2 

5.9 

6.8 

8.1 

6.1 

2.8 

2.5 

3.0 

4.2 

1.01-2.50 

1.7 

2.8 

3.2 

1.4 

2.3 

5.3 

5.8 

7.5 

4.8 

1.7 

1.3 

1.7 

3.3 

2.51-5.00 

.2 

.1 

.3 

.1 

.1 

.3 

.8 

.8 

1.2 

.3 

.1 

.3 

.4 

5.01-10.00 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.1 

.0 

10.01-20.00 

.1 

.0 

OVER  20.00 

DAIS  HITH 

MIAS  MOS 

20.4 

22.9 

21.6 

15.7 

18.7 

38.5 

50.2 

50.5 

41.1 

19.1 

17.0 

19.0 

27.9 

TOTAL  NO.  OP 
OB8ERVAIIOHS 

1519 

1383 

1517 

1469 

1519 

1498 

1519 

1516 

1468 

1517 

1468 

1518 

17911 
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OFKIWTIIIG  LOCATlon  'A' 
USAFEnc,  ASBEVIUS  HC 


TOTAL  MOWTHLT  PRECIPITATIOB  AMOUATS  IN  INCHES 
FR3H  SUMMHT  CF  DAY  DATA 


SDUnOH  mMBER:  747880  SEATIOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4106-9007 


LST 

TO  UTCs 

♦05 

MONTH 

:  ALL 

HOURS:  ALL 

TSW 

JAR 

FEB 

KUt 

APR 

my 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

41 

6.10 

5.22 

2.00 

8.03 

.97 

4.08 

4.46 

30.86* 

42 

3.14 

2.54 

5.23 

2.20 

2.36 

6.91 

3.78 

4.59 

3.47 

TRACE 

.15 

2.06 

36.43 

43 

.11 

.69 

5.09 

.82 

1.26 

16.68 

11.52 

4.96 

3.39 

1-01 

.72 

.09 

46.34 

44 

1.80 

.35 

3.69 

.90 

1.88 

3.22 

4.14 

2.78 

2.13 

7.11 

.83 

.42 

29.25 

45 

3.63 

.12 

.34 

.57 

.21 

12.10 

9.71 

12.54 

4.67 

3.31 

.43 

2.85 

50.48 

46 

2.78 

5.30 

1.42 

.28 

3.62 

11.37 

13.85 

7.59 

3.05 

2.08 

.19 

.20 

51.73 

47 

1.40 

3.55 

4.86 

1.33 

1.41 

4.76 

11.19 

10.42 

2.28 

1.86 

1.61 

44.67* 

48 

10.97 

.38 

3.92 

4.12 

.18 

3.95 

16.91 

7.03 

4.56 

1.35 

2.23 

.99 

56.59 

49 

.07 

.35 

.41 

1.39 

1.12 

2.06 

1.93 

18.09 

8.08 

1.54 

.92 

.11 

36.07 

so 

TRACS 

.40 

4.09 

1.69 

1.24 

3.81 

11.00 

7.30 

9.60 

1.65 

.44 

4.95 

46.17 

51 

.16 

1.41 

2.05 

4.52 

.33 

1.03 

5.93 

4.48 

11.77 

1.70 

3.16 

1.20 

37.74 

52 

.70 

4.39 

5.51 

.68 

2.19 

2.43 

4.47 

1.23 

4.65 

6.67 

1.85 

.53 

35.30 

S3 

2.19 

1.89 

3.49 

2.78 

TRACE 

6.97 

2.88 

3.64 

10.43 

1.59 

4.90 

4.36 

45.12 

54 

1.60 

1.54 

1.45 

1.75 

3.25 

3.38 

7.11 

5.90 

3.89 

2.18 

2.29 

1.99 

36.33 

55 

2.07 

1.10 

1.42 

.82 

2.10 

4.34 

6.26 

5.39 

8.73 

4.75 

2.70 

.49 

40.17 

56 

.24 

1.49 

.05 

1.79 

1.62 

1.64 

6.98 

7.35 

4.57 

4.73 

.47 

.27 

31.20 

57 

.92 

3.47 

4.11 

5.21 

7.13 

6.09 

8.14 

9.97 

7.41 

3.70 

1.80 

1.71 

59.66 

58 

6.39 

4.42 

4.80 

4.28 

1.50 

6.68 

5.09 

7.35 

1.35 

3.39 

.95 

2.97 

49.17 

59 

3.06 

2.30 

8.14 

2.34 

6.74 

5.42 

6.95 

8.28 

5.43 

4.93 

2.21 

7.17 

62.97 

60 

1.01 

3.67 

3.45 

,90 

.61 

2.10 

19.00 

2.91 

6.47 

1.56 

TRACE 

.93 

42.61 

61 

2.83 

1.75 

3.28 

1.11 

1.77 

1.01 

5.58 

8.98 

3.53 

.16 

.19 

3.86 

34.05 

62 

1.43 

2.07 

4.75 

2.63 

3.05 

5.73 

3.58 

11.44 

10.78 

.99 

1.93 

.76 

49.14 

63 

2.53 

8.52 

1.92 

.27 

3.23 

3.83 

9.25 

5.54 

3.30 

.10 

6.79 

2.61 

47.89 

64 

7.23 

6.34 

4.92 

.56 

3.49 

2.87 

6.85 

6.12 

2.48 

3.25 

.12 

1.65 

45.88 

65 

2.46 

3.11 

1.07 

2.85 

.47 

9.06 

15.55 

4.59 

8.08 

1.55 

.90 

2.60 

52.29 

66 

4.51 

3.08 

2.20 

1.74 

.95 

5.23 

6.05 

4.85 

5.83 

1.89 

.59 

.79 

37.71 

67 

1.42 

3.60 

.76 

.00 

1.46 

5.88 

6.33 

11.44 

3.53 

2.91 

.21 

1.82 

39.36 

68 

.60 

2.47 

1.19 

.63 

6.19 

11.07 

9.84 

5.15 

7.59 

4.07 

3.26 

.57 

52.63 

69 

3.25 

2.19 

5.40 

.41 

6.06 

4.00 

5.14 

12.18 

2.65 

6.51 

1.35 

5.84 

54.98 

70 

2.96 

3.65 

6.97 

.42 

4.61 

4.95 

3.99 

8.91 

2.57 

1.51 

.53 

1.19 

42.26 

71 

.56 

5.00 

.97 

,91 

2.86 

1.78 

6.16 

8.62 

10.27 

4.96 

1.84 

1.03 

44.96 

72 

.93 

5.56 

2.28 

.45 

2.00 

4.35 

1.80 

7.64 

2.94 

1.80 

4.25 

2.86 

36.86 

73 

5.93 

2.20 

3.43 

4.32 

.81 

1.99 

9.59 

7.65 

7.02 

.35 

1.40 

7.15 

51.84 

74 

.72 

-77 

2.07 

.63 

1.47 

17.23 

5.16 

9.22 

5.82 

.12 

.13 

3.39 

46.73 

75 

1.45 

2.45 

1.49 

.37 

3.54 

8.22 

8.76 

6.34 

3.91 

4.79 

.46 

.92 

42.70 
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OPERMIIIG  lOCKHOH  'A' 
aSAFBXM,  ASflBVIUE  RC 


TOTAL  MORTBLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


amiOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4106-9007 


LST  TO  UIC: 

♦05 

MONTH: 

:  ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

.34 

.32 

2.11 

2.72 

7.12 

5.56 

4.33 

5.34 

2.95 

.66 

2.46 

1.32 

35.23 

77 

2.31 

2.62 

.47 

.37 

2.24 

4.40 

8.61 

4.69 

5.27 

.61 

1.68 

3.37 

36.64 

78 

2.68 

5.16 

2.66 

.43 

3.78 

3.52 

5.61 

9.82 

.76 

.31 

.03 

3.19 

37.95 

79 

5.52 

1.29 

3.05 

.49 

11.24 

1.53 

4.68 

14.08 

14.40 

.30 

1.24 

2.09 

59.91 

80 

2.90 

1.94 

2.06 

4.88 

4.51 

5.04 

9.11 

8.24 

4.46 

.98 

3.40 

.47 

47.99 

81 

.69 

3.81 

1.00 

.04 

1.59 

7.40 

4.02 

17.30 

4.84 

.47 

.71 

4.51 

46.38 

82 

2.13 

1.64 

5.91 

2.71 

3.78 

6.00 

6.13 

9.64 

7.28 

2.70 

1.36 

.74 

50.02 

81 

1.98 

8.73 

8.42 

1.63 

2.30 

6.45 

5.65 

7.53 

10.67 

3.76 

2.93 

7.57 

67.62 

84 

1.66 

3.35 

2.47 

1.83 

1.75 

4.39 

5.40 

7.54 

3.61 

.52 

4.13 

.09 

36.74 

85 

1.75 

1.76 

2.19 

.80 

.23 

9.34 

5.11 

11.99 

7.37 

6.53 

1.28 

.58 

48.93 

86 

2.31 

2.69 

5.08 

1.22 

1.54 

4.35 

4.93 

8.83 

1.91 

11.15 

.82 

3.21 

48.04 

87 

3.39 

3.64 

14.38 

.23 

2.82 

5.40 

5.57 

6.56 

6.34 

1.40 

5.99 

.25 

55.97 

88 

3.67 

1.50 

5.00 

1.59 

1.45 

5.23 

3.21 

13.46 

17.31 

.29 

7.00 

.73 

60.44 

89 

2.05 

.13 

1.89 

.61 

1.88 

9.17 

9.31 

6.00 

7.24 

2.08 

2.75 

4.62 

47.73 

90 

.31 

6.10 

1.32 

1.57 

1.48 

8.79 

« 

7.92 

27.49* 

LEAST 

T1UCB 

.12 

.05 

.00 

HUGE 

1. 01 

1.80 

1.23 

.76 

TRACE 

TRACE 

-09 

29.25 

10.97 

8.73 

14.38 

5.21 

11.24 

17.23 

19.00 

18.09 

17.31 

11.15 

7.00 

7.57 

67.62 

MAR 

2.34 

2.79 

3.35 

1.57 

2.62 

5.70 

7.02 

7.84 

6.06 

2.51 

1.87 

2.23 

45.79 

MDIAR 

2.05 

2.45 

2.66 

1.11 

1.88 

5.14 

6.05 

7.53 

5.27 

1.70 

1.36 

1.65 

46.34 

SD 

2.084 

2.030 

2.585 

1.373 

2.216 

3.523 

3.626 

3.605 

3.479 

2.314 

1.747 

1.986 

8.842 

TonL  cma 

1519 

1383 

1517 

1469 

1519 

1498 

1519 

1516 

1468 

1517 

1468 

1518 

17911 

TEB  CRSATBST  VALUE  OF  19.00  OCCURRH)  OR  07/60 

ROTE:  *TaB  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBKATIIIG  LOCKTIOR  'A'  EXTRB4E  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFEIAC,  ASHEYILLB  RC  FROM  StMtRRY  OP  DAY  DATA 


SIATiai  NIMBER:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  4106-9007 


LST  TO  UTC: 

♦05 

MOfTTB 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

JMI 

FEB 

tnR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

cxrr 

NOV  DEC 

ANNUAL 

41 

1.83 

.90 

.86 

2.20 

.42 

2.04 

2.47 

2.47» 

42 

1.63 

1.19 

1.94 

2.02 

.78 

1.08 

.79 

1.21 

.91 

TRACE 

.12 

1.00 

2.02 

43 

.05 

.29 

2.40 

.63 

.84 

2.23 

2.22 

1.19 

1.03 

.56 

.58 

.09 

2.40 

44 

.64 

.13 

1.17 

.64 

.84 

1.04 

1.03 

.65 

.69 

4.90 

.83 

.37 

4.90 

45 

2.21 

.07 

.34 

.35 

.18 

8.70 

2.11 

3.06 

2.24 

1.78 

.28 

1.29 

8.70 

46 

1.08 

2.01 

1.05 

.27 

1.31 

2.42 

3.29 

2.44 

.74 

1.06 

-10 

.20 

3.29 

47 

.56 

1.41 

1.37 

.33 

1.06 

1.35 

2.65 

3.18 

.71 

.85 

.61 

3.18* 

48 

2.74 

.34 

1.36 

1.83 

.16 

1.70 

3.10 

7.81 

.93 

.72 

1.02 

.58 

3.10 

49 

.05 

.14 

.23 

.85 

.52 

.44 

.70 

4.17 

4.26 

.77 

.53 

.07 

4.26 

50 

TRACE 

.28 

1.16 

.83 

.72 

1.07 

1.88 

1.56 

3.80 

.57 

.19 

1.62 

3.80 

51 

.08 

.69 

1.02 

2.99 

.19 

.50 

1.83 

1.32 

3.80 

1.62 

2.16 

.40 

3.80 

52 

.49 

1.53 

1.69 

.33 

1.08 

1.47 

.71 

.38 

1.12 

1.83 

1.49 

.31 

1.83 

53 

1.70 

.85 

1.97 

1.32 

TRACE 

2.22 

1.41 

.97 

2.56 

.63 

2.90 

1.67 

2.90 

54 

.84 

.87 

.87 

.80 

.76 

1.22 

1.52 

1.76 

.80 

2.02 

1.78 

.72 

2.02 

55 

.77 

.84 

.69 

.58 

1.37 

1.30 

1.13 

2.60 

1.81 

3.70 

1.09 

.17 

3.70 

56 

.13 

.90 

.05 

1.18 

1.26 

.48 

2.52 

2.31 

1.01 

2.27 

.31 

.20 

2.52 

57 

.88 

2.05 

1.71 

2.22 

1.75 

2.02 

3.83 

2.05 

1.53 

2.64 

.73 

1.15 

3.83 

58 

1.72 

3.50 

.96 

1.22 

.75 

2.13 

1.45 

1.44 

.46 

.90 

.30 

.92 

3.50 

59 

1.65 

1.17 

2.36 

1.11 

1.58 

2.91 

2.25 

1.61 

1.10 

.90 

.68 

3.19 

3.19 

60 

.45 

1.11 

.89 

.26 

.39 

.53 

7.29 

.70 

3.35 

.81 

TRACE 

.38 

7.29 

61 

1.12 

.78 

2.61 

.44 

.79 

.35 

2.43 

1.93 

1.61 

.10 

.11 

2.20 

2.61 

62 

.55 

1.57 

1.42 

1.38 

1.39 

1.79 

.89 

2.87 

6.03 

.55 

.84 

.42 

6.03 

63 

.89 

2.36 

.78 

.26 

1.29 

.87 

2.06 

1.05 

.96 

.10 

5.06 

1.35 

5.06 

64 

4.30 

1.35 

2.72 

.51 

1.75 

.69 

1.27 

1.54 

1.20 

2.44 

.12 

1.01 

4.30 

65 

.92 

1.45 

.37 

1.33 

.35 

1.72 

5.15 

1.72 

1.46 

.54 

.75 

1.10 

5.15 

66 

1.13 

.81 

1.44 

1.45 

.41 

1.47 

2.27 

,74 

1.26 

.92 

.33 

.25 

2.27 

67 

.56 

1.41 

.33 

.00 

.76 

1.34 

1.52 

3.67 

1.39 

1.94 

.20 

1.20 

3.67 

68 

.34 

1.09 

.51 

.53 

1.54 

2.30 

2.79 

1.53 

2.87 

1.94 

1.89 

.37 

2.87 

69 

2.26 

1.33 

2.18 

.41 

1.97 

.93 

1.04 

1.97 

1.28 

2.03 

.88 

3.09 

3.09 

70 

1.40 

1.74 

1.67 

.24 

2.24 

2.32 

1.15 

2.49 

.84 

.64 

.30 

.76 

2.49 

71 

.25 

2.46 

.30 

.49 

2.75 

.48 

1.68 

2.18 

2.57 

2.32 

.94 

.86 

2.75 

72 

.49 

2.74 

1.23 

.45 

.52 

3.15 

.80 

2.12 

2.61 

1.51 

1.27 

2.56 

3.15 

73 

1.89 

.79 

1.66 

1.25 

.39 

.86 

2.41 

3.15 

2.18 

.17 

.96 

2.02 

3.15 

74 

.24 

.27 

.78 

.30 

.71 

10.74 

1.48 

1.29 

2.66 

.11 

.07 

1.47 

10.74 

75 

.39 

.97 

.63 

.22 

1.19 

1.69 

1.85 

1.64 

1.24 

3.07 

.30 

.51 

3,07 
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oPBRATHie  uxxnoH  *a' 

OSAFBtAC,  ASHEVILLB  RC 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
PROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


SXniOH  NUmBR:  747880  STATIOR  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  4106-9007 


LST 

TO  OTC: 

405 

MONTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

JMI 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

.15 

.22 

1.76 

1.28 

4.17 

1.71 

1.17 

.78 

1.38 

.58 

1.69 

.31 

4.17 

77 

.87 

.80 

.27 

.21 

1.08 

1.80 

3.09 

1.16 

1.32 

.30 

.81 

.57 

3.09 

78 

.87 

1.62 

1.08 

.36 

1.29 

.99 

1.77 

1.88 

.18 

.12 

.03 

1.25 

1.88 

79 

2.27 

.82 

1.71 

.25 

7.40 

.78 

1.40 

2.85 

4.32 

.13 

.56 

1.24 

7.40 

80 

1.07 

1.35 

1.18 

2.07 

1.23 

2.17 

2.84 

1.58 

1.38 

.45 

1.21 

.32 

2.84 

81 

.36 

1.86 

.58 

.03 

1.48 

1.57 

1.40 

6.80 

2.46 

.20 

.24 

1.60 

6.80 

82 

.73 

.99 

2.14 

.84 

1.55 

2.19 

1.99 

2.35 

1.44 

1.11 

1.19 

.57 

2.35 

83 

1.02 

1.62 

2.49 

.95 

2.01 

2.34 

2.55 

1.38 

2.02 

1.44 

1.20 

1.82 

2.55 

84 

1.07 

1.17 

1.30 

1.05 

1.06 

1.80 

1.05 

3.04 

1.40 

.42 

2.48 

.08 

3.04 

8S 

.72 

.94 

1.91 

.42 

.11 

2.88 

1.18 

2.17 

3.66 

2.30 

.77 

.27 

3.66 

86 

1.07 

1.72 

2.54 

1.04 

.71 

1.14 

.90 

2.07 

.53 

4.61 

.58 

1.33 

4.61 

87 

.87 

1.20 

3.12 

.18 

1.25 

1.99 

1.42 

1.80 

3.38 

1.34 

1.79 

.25 

3.38 

88 

1.37 

.61 

1.60 

1.07 

1.04 

3.92 

.95 

3.58 

4.14 

.15 

2.23 

.72 

4.14 

89 

1.17 

.13 

.94 

.18 

1.12 

3.56 

4.05 

1.45 

1.36 

1.25 

.82 

2.13 

4.05 

90 

.27 

2.33 

.90 

1.01 

1.29 

1.76 

1.47 

2.33» 

avMEBsr 

4.30 

3.50 

3.12 

2.99 

7.40 

10.74 

7.29 

6.80 

6.03 

4.90 

5.06 

3.19 

10.74 

TOIU  OBS 

1519 

1383 

1517 

1469 

1519 

1498 

1519 

1516 

146B 

1517 

1468 

1518 

17911 

ras  CRBATBST  VALUE  OP  10.74  OCCURRED  OR  06/26/74 

ROTE:  •THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  HOIfTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OFERATIHG  LOCATIOH  'A* 
USAFEraC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEHTAGE  FPEQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNCWFALL  IN  INCHES 
FROM  SUfMARY  OF  DAY  DATA 


SXATIOn  NUMBER; 

:  747880 

STATION  NAME:  KACDILL  AFB/XAHPA  FL 

LST  TO  irtC:  +05 

PERIOD  OF  RECORD:  4601-9007 

MONTB:  ALL  HOURS:  ALL 

AMOuirrs 

(mCHBS] 

JAR 

FEB 

MAR 

APR  HAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ROHE 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0  100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

TRACE 

.2 

.1 

.1 

.0 

0. 1-0.4 
0.5-1. 4 

1.5- 2. 4 

2. 5- 3. 4 

3. 5- 4. 4 

4. 5- 6.4 

6.5- 10.4 

10.5- 15.4 

15. 5- 25. 4 

25.5- 50.4 
OVER  50.4 

DATS  WITH 
ms  AKTS 

TOTAL  no.  OP 

OBSERVniOIIS  1395  1270  1395  1350  1395  1349  1364  1364  1320  1364  1320  1364  16250 
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OPBRATIRG  LOCKTIOn  'A* 
USAFEIAC,  ASHBVIIXB  BC 

SIKnOH  HUMBER:  747880 

TOTAL  HORTHLY  SNOWFALL  AHOUNTS  IN  INCHES 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD 

LST  TO  UTCi  +05  MONTH: 

OF  RECORD:  4601-9007 

ALL  HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

.0 

,0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

47 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

48 

.0 

.0 

,r 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

49 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

50 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

51 

.0  TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

52 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

53 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

54 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

55 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

56 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

57 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

58 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

60 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

61 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

eO 

62 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

63 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

64 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

65 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

66 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

67 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

68 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

69 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

•0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

70 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

71 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

72 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

73 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

75 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

76 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

77 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

78 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

79 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

80 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 
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OFSRATIIIC  UJCKTIOn  'A' 
USAFSraC,  ASHEVnjf  NC 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FHOH  SUMHARY  OF  DAY  DATA 


STAnaH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  NACOELL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4601-9007 


LST  TO  UTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

BOURS: 

ALL 

YEAR 

JMI 

FEB 

HUB 

APR 

KAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

81 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

82 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

83 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

84 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

86 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

87 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

88 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

89 

.0 

.0 

.0 

.0 

aO 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

LEAST 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

GREATEST 

TRACE 

TRACE 

.0 

-0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

TRACE 

TRACE 

KEAN 

TRACE 

TRACE 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

HEDIAN 

.0 

,0 

-0 

.0 

-0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

SD 

.000 

-000 

.000 

.000 

.000 

-000 

.000 

.000 

-000 

.000 

.000 

.000 

.000 

TOTAL  OBS 

1395 

1270 

1395 

1350 

1395 

1349 

1364 

1364 

1320 

1364 

1320 

1364 

16250 

THE  GREATEST  VALUE  OF  TRACE  OCCURRED  ON  02/51 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASH)  OH  A  NONTB  WITH  LESS  THAN  904  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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aPERKTIRG  UX»TIOII  'A' 
USAFECAC,  ASHEVILLE  RC 


EXTRSIE  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FNOM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  747880 


STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMFA  FL 
LST  TO  UIC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-9007 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


OPBRATIIIG  IXXArion  'A' 
DSAFETAC.  ASBEVTUX  KC 


EXnaMB  DAILY  SNCWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SWUARY  OF  DAY  DATA 


snnoil  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4601-9007 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


YEAR 


81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 


OREUBST 


TOTAL  OBS 


.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0 


.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 


.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  .0 

.0  TRACT 


TRACE  TRA<Z  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  TRACE 


1395  1270  1395  1350  1395  1349  1364  1364  1320  1364  1320  1364 


ANNUAL 


.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0* 


TRACE 


16250 


the  greatest  value  of  trace  occurred  on  02/02/51 

NOTE:  *THE  VALUE  IS  BASS)  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  909  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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aPEmriMG  uxxncm  -a' 
OSAFBIAC.  ASHBVILLB  RC 


PERCEIflAGE  FRBQUFMCY  OP  OCCURKERCE  OF  SHOW  DEPTH  IN  INCHES 
FROH  SUHWtY  OF  DAY  DATA 


SXmOR  RUKBBR:  747880  sraTIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL 

IST  TO  ore:  *05 


AMOUHIS 

(IRCBES) 


PERIOD  OF  RECORD:  4106-9007 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 


DATS  TCTB 
MEAS  AMIS 

TOTAL  HO.  OP 

S  1519  1383  1519  1470  1519  1499  1519  1519  1470  1519  1470  1519 
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OFERATIIIG  UXATIOH  'A'  EXTRBfE  DAILY  SNCM  DEPTB  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAFEnc,  ASHEVILLE  HC  FROM  SUHURY  OF  DAY  DATA 


STATIOn  HUHBER: 

747880 

STATION  RAKB:  KACDILL  AFB/TAKPA  FL 
LST  TO  UTC:  +05 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  4106-9007 

ALL  HOURS:  ALL 

TEAR  1 

JMI 

FEB  MAR  APR  KAY  JVK 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV  DEC 

ANNUAL 

arauTnie  uxxrtcm  *a' 
OSAFBEK,  ASHEVILLE  IK 


EXTRQ1B  DAILY  SHOW  DEPTH  AHOUHTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATIOH  HUMBER:  747880  STATION  HAKE:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL 

LST  TO  irrc:  tOS 


PERIC®  OF  RECORD;  4106-9007 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 


JAN 


76 

77 

78 

79 

80 


0 

0 

0 

0 

0 


FEB 


0 

0 

0 

0 

0 


MAR 


0 

0 

0 

0 

0 


APR 


0 

0 

0 

0 

0 


MAY 


0 

0 

0 

0 

0 


JUN  JUL 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


AUG  SEP 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


OCT 


0 

0 

0 

0 

0 


NOV 


0 

0 

0 

0 

0 


DEC 


0 

0 

0 

0 

0 


81 

82 

83 

84 

85 


0 

0 

0 

0 

0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


0 

0 

0 

0 

0 


0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 
0  0  0 


86 

87 

88 

89 

90 


OIEATBSC 


TOTAL  DBS 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 
0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


0  0 
0  0 
0  0 
0  0 


000000000000 


1519  1383  1519  1470  1519  1499  1519  1519  1470  1519  1470  1519 


ANNUAL 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 


0* 


17925 


THE  CREATEST  VALUE  CP  0  OCCURRH)  ON  06/01/41 

NOTE:  nHE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MONTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPBRATinC  lOCmOR  'A'  FIRST  AlID  LAST  DAYS  OF  OCCURRSHCB  BY  SNOW-YEAR 

USAFBIAC,  ASBEVILLB  RC  FROM  SUMttRY  OP  DAY  DATA 

SraXICR  mJMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4901-5206 

SNOW- YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 


SNOH-IBAR 


FIRST  FIRST  FIRST  LAST  LAST  LAST 

SNOWFALL  MEASURABLE  MEASURABLE  SNOWFALL  MEASURABLE  MEASURABLE 

SNOWFALL  SNOW  DEPTB  SNOWFALL  SNOW  DEPTH 


50-51  FEB  02 


FEB  02 


HBDIAN-DAXS  FEB  02 


FEB  02 
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PART  C 


SURPACZ  WIRD  SUMtUUES 


FBAK  nilDS. 

IBESB  lABLES  ARB  CREATED  FROH  SUTMARY  CF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIORS  ARB  TO  16  CCMPASS  POINTS  FRCH  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JUNB  1968.  BUT  IN  JULY  1968.  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THE  NATIONAL 
NBA3HER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SIMIARIZBD  BY  MONTH  FOR  BACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
FEAR  WIND  RBOOTOBD  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  TBAR(S1  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUWMRY  OF  DAY  DATA.  DATA  IS  SUtWARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THE  FBAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  ’CALM,*  THAT  COURT  GOES  INTO  THE  *1-4  KNOT'  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUFMARY 
ACOOURT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED-PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  OATH  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POP)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTONS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  ’CALM’  AND  ’VARIABLE*  WINDS  ARE 
GIVEN  SBFARA3SLT.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOR  BACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS- 
BRVHnOR  COUNTS,  ARB  PRINTED  BELOW  EACH  SUWIARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CEILIRG/VISIBILITI  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILING  MUST  BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  ISOO  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT  MET,  TEEN  THE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  THE  CEILING  IS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 
BE  GRBAIXR  THAR  OR  EQUAL  TO  1/2  (  0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS) . 


CONVERSION;  1  RKTr  -  .514791  METERS  PER  SECOND 


C  -  I  -  2 
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OFERKTIIIG  LOCATIOn  'A' 
USAFKIAC,  ASHEVILLE  RC 


PEAS  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SranOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMFA  FL 

LST  TO  UTC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD:  4602-5009,5112-9007 
MONTH:  ALL  BOURS:  ALL 


TEMt 

JAR 

1 

'EB 

HAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 
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46 

w  < 
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R 
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NNE*54 

53 

imv 

36 

«fSW 

49 

R 

46 

ssw 

49 

RB 

32 

SSB 

44 

SSW 

32 

SB 

43 

SSW*40 

HE 

53 

N 

36 

N 

43 
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RRR 

40 

SB 

42 

N 

36 

NNW 

36 

NE 

32 

NW  60 

55 

mm 

39 

HH 

41 

RW 

41 

SSB 

33 
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S  48 

65 

mm 

30 
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S 

34 

R 

36 

SB 

36 

RE 

29 

S 

26 

NNE 

21 

NNW 

36 

ssw  37 

68 

ssw 

26 

mm 

38 
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32 

B 

37 

14/ 

36 

13/ 

36 

09/ 

36 

18/ 

47 

20/ 

46 

30/ 

35 

18/  47 

69 

13/ 

23 

rt/ 

40 
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28 
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14/ 

37 
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40 
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40 
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32 
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14/ 

31 
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05/ 

24 

32/ 

23 

35/ 

26 

16/  50 

78 

30/ 

37 

16/ 

28 

12/ 

26 

30/ 

23 

21/ 

41 

01/ 

43 

36/ 

30 

05/ 

40 

16/ 

31 

09/ 

21 

04/ 

19 

24/ 

37 
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OPERKTHIG  IJOCKnOR  'A'  PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 

USAFEEAC,  ASHEVIUB  HC  FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUHBBR:  747880  STAnOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4602-5009,5112-9007 

LST  TO  UIC;  405  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

Jim 

JUZ< 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

81 

05/  24 

20/  25 

26/ 

31 

08/ 

24 

17/ 

29 

08/ 

47 

08/  39 

16/ 

38 

22/ 

30 

05/ 

30 

08/ 

31 

16/ 

25 

08/  47 

82 

31/  35 

07/  29 

27/ 

30 

30/ 

30 

23/ 

31 

21/ 

45 

07/  37 

21/ 

31 

19/ 

36 

05/ 

30 

13/ 

24 

28/ 

26 

21/  45 

83 

09/*35 

08/  48 

26/ 

46 

18/ 

37 

22/ 

25 

33/ 

38 

33/  40 

21/ 

37 

11/ 

50 

19/ 

26 

29/ 

39 

27/ 

35 

ll/*50 

84 

26/  25 

29/  37 

25/ 

36 

15/ 

36 

04/ 

32 

10/ 

29 

09/  37 

06/ 

35 

26/ 

35 

06/ 

22 

36/ 

27 

33/ 

24 

29/  37 

85 

19/  25 

29/  38 

21/' 

•32 

21/ 

21 

28/ 

24 

19/ 

34 

13/  58 

19/ 

44 

18/ 

37 

23/ 

45 

26/ 

25 

33/ 

27 

13/*58 

86 

30/  31 

22/  27 

18/ 

41 

21/ 

21 

09/ 

33 

19/ 

42 

15/  26 

10/ 

32 

14/ 

31 

04/ 

24 

04/ 

23 

07/ 

26 

19/  42 

87 

16/  42 

30/  23 

30/ 

34 

28/ 

28 

05/ 

22 

18/ 

38 

07/  38 

01/ 

49 

15/ 

36 

04/ 

27 

07/ 

28 

34/ 

28 

01/  49 

88 

31/  30 

21/  31 

32/ 

34 

26/ 

35 

28/ 

37 

25/ 

26 

14/  41 

12/ 

41 

23/ 

41 

28/ 

27 

02/ 

65 

19/ 

20 

02/  65 

89 

05/  36 

31/  32 

23/ 

28 

16/ 

29 

05/ 

52 

27/ 

40 

07/  39 

10/ 

33 

17/ 

27 

04/ 

37 

21/ 

24 

24/ 

31 

05/  52 

90 

34/  26 

31/  27 

07/ 

25 

23/ 

31 

24/ 

27 

07/ 

39 

33/  38 

07/*39 

GREATEST 

NW  44 

S  65 

21/  48 

SSW  49 

05/  52 

E  54  RE  58 

08/  55 

HW  75 

NNE  54 

02/  65 

21/  44 

HW  75 

TOTAL  OBS 

1263 

1177 

1273 

1297 

1295 

1251  1285 

1283 

1207 

1231 

1175 

1231 

14968 

THE  PEAK  WIND  OT  75  FROM  HW  OCCURRED  ON  09/10/60 

NOTE:  nHE  VALUE  IS  BASED  OH  A  HOHTB  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
STBS  VALUE  IS  100  OR  CREATER  WITH  LESS  THAN  90%  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OraunilG  lOCATIOR  'A'  PERCERXAGB  FREQUENCT  OF  OCCURRERCB  OF  DAILY  PEAK  WINDS 

UEAPKEK;,  ASHEVILLE  RC  FROM  SUKMAlCf  OF  DAY  DATA 

SXATIOII  HUHBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAKFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4602-5009,5112-9007 


LST 

TO  irrc: 

♦  05 

HONTB; 

:  ALL 

BOUBS: 

ALL 

HOIRH 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

in  KRors 

30-34  35-39 

40-49 

50-54 

GE  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JAR 

.1 

8.8 

34.3 

28.7 

17.3 

5.9 

3.2 

1.4 

.2 

.0 

.0 

16.6 

16.0 

1263 

FSB 

.1 

4.8 

29.6 

31.1 

18.8 

8.6 

3.7 

2.0 

1.2 

.1 

.1 

18.2 

17.0 

1177 

MAR 

.0 

2.3 

25.3 

33.2 

21.7 

10.3 

4.6 

1.8 

.9 

.0 

.0 

18.9 

18.0 

1273 

APR 

.0 

1.9 

28.1 

37,5 

20.1 

7.1 

3.3 

1.2 

.7 

.0 

.0 

18.0 

17.0 

1297 

MAT 

.0 

2.5 

31.2 

36.6 

19.9 

6.0 

2.3 

.8 

-5 

.1 

.0 

17.4 

16.0 

1295 

Jim 

.0 

3.2 

29.7 

29.9 

21.9 

8.5 

3.3 

2.2 

1.2 

.1 

.0 

18.4 

17.0 

1251 

JUL 

.1 

5.8 

27.1 

28.8 

19.8 

8.9 

4.9 

3.3 

.9 

.3 

.0 

18.6 

17.0 

1285 

AUG 

.1 

4.9 

24.6 

29.9 

20.7 

11.1 

4.3 

2.6 

1.6 

.2 

.0 

19.0 

18.0 

1283 

SEP 

.1 

5.7 

28.1 

28.3 

21.3 

8.9 

4.2 

1.7 

1.0 

.6 

.2 

18.5 

17.0 

1207 

OCT 

.3 

7.2 

34.2 

32.8 

16.7 

6.1 

1.8 

.5 

.2 

.2 

.0 

16.4 

16.0 

1231 

MOV 

.2 

10.0 

38.2 

32.1 

13.6 

3.9 

1.0 

.7 

.2 

.0 

.1 

15.5 

15.0 

1175 

DEC 

.2 

12.7 

36.2 

28.6 

14.1 

5.0 

1.9 

1.2 

.2 

.0 

.0 

15.7 

15.0 

1231 

ARRUAL 

.1 

5.8 

30.5 

31.5 

18.9 

7.5 

3.2 

1.6 

.7 

.1 

.0 

17.6 

16.0 

14968 
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opBrarniG  iacatioii  -a* 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


FERCBRIAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DiRscnon  1 

(DBGRBBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

8.2 

5.5 

.6 

14.3 

4.3 

4.0 

020-040 

8.1 

5.1 

.5 

13.7 

4.5 

4.0 

050-070 

6.2 

6.6 

1.9 

.3 

.2 

15.3 

6.0 

6.0 

(S)  080-100 

4.4 

3.9 

.2 

8.5 

4.7 

4.0 

110-130 

2.3 

3.7 

5.9 

5.1 

5.0 

140-160 

1.6 

1.6 

.3 

.1 

3.7 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

1.4 

1.2 

.1 

.1 

2.8 

5.3 

4.5 

200-220 

1.9 

2.2 

.1 

.3 

4.5 

5.9 

5.0 

230-250 

1.2 

.4 

.2 

1.8 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

2.2 

.4 

.4 

3-0 

4.3 

3.0 

290-310 

1.3 

1.4 

1.2 

.2 

4.1 

7.4 

7.5 

320-340 

3.0 

2.5 

1.2 

.2 

6.9 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

OUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.6 

//////////// 

TOTALS 

41.8 

34.5 

6.7 

1.2 

.2 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  I 
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OPERATIIVG  LOCATION  ‘A*  PERCENTAGE  FREgUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FRGH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOn  NtMBER:  747880  STATION  NAME:  HACOILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


Lsr 

TO  UTC:  ♦ 

5 

MONTH :  JAN  SOURS 

:  03-05 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

Vino  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

9.1 

5.4 

.3 

.1 

14.9 

4.2 

4.0 

020-040 

10.0 

5.6 

.3 

.2 

16.1 

4.4 

4.0 

050-070 

6.8 

7.1 

1.8 

.1  .1 

15.9 

5.4 

5.0 

CE)  080-100 

4.0 

3.0 

.1 

7.1 

4.2 

4.0 

110-130 

2.7 

3.1 

.5 

6.3 

5.1 

5.0 

140-160 

1.6 

2.9 

.2 

.1 

4.8 

5.9 

6.0 

(S)  170-190 

.4 

1.2 

.4 

.1  .3 

2.5 

9.0 

7.0 

200-220 

1.4 

1.3 

.1 

2.8 

5.0 

4.5 

230-250 

1.7 

.1 

.2 

2.0 

4.7 

3.0 

(W)  260-280 

.8 

.4 

.3 

1.5 

5.6 

5.0 

290-310 

1.9 

.8 

.9 

3.5 

5.3 

4.0 

320-340 

2.2 

1.7 

1.8 

.4 

6.1 

7.5 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

iiiiiiimii 

Toms 

1  42.6 

32,6 

6.7  1 

,2  .4 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  2 
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OraUTIHG  LOCRTIOII  'A*  PERCEItlAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFETAC,  ASBEVIUS  NC  FROM  BQURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  7478SO  STATICM  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOR 

(DBGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.1 

5.3 

1.1 

.4 

15.9 

4.9 

4.0 

020-040 

10.4 

6.2 

.6 

.2 

17.5 

4.7 

4.0 

050-070 

8.7 

8.0 

1.7 

.3 

18.7 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

3.1 

2.2 

.1 

.2 

5.6 

4.7 

4.0 

110-130 

3.2 

2.5 

.1 

5.8 

4.2 

4.0 

140-160 

2.6 

3.1 

.4 

.1 

6.2 

5.7 

5.5 

(S)  170-190 

1.3 

1.7 

1.1 

.2  .1 

4.4 

7.9 

7.0 

200-220 

D 

.5 

.1 

2.0 

4.3 

3.0 

230-250 

.2 

.1 

1.3 

4.4 

3.5 

(W)  260-280 

H 

.3 

.5 

.1 

1.7 

7.2 

5.0 

290-310 

B 

1.0 

.4 

2.6 

5.5 

6.0 

320-340 

B 

1.5 

1.8 

.4 

5.7 

7.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.5 

//////////// 

TOOLS 

44.7 

32.5 

7-9 

1.8 

.2  .1 

100.0 

4-7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  3 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASEBVILLE  RC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOH  NUHBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  Jin.  90 

LSr  TO  UrC:  ♦  5  HOHTB:  JAN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTEAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.3 

7.0 

1.8 

.1 

13.2 

6.3 

6.0 

030-040 

4.6 

6.6 

2.7 

.2 

14.1 

6.5 

6.0 

050-070 

4.4 

8.5 

4.7 

.9 

18.5 

7.8 

8.0 

(B)  080-100 

2.3 

3.9 

1.3 

7.4 

6.5 

6.0 

110-130 

1.7 

4.9 

6.7 

5.6 

6.0 

140-160 

5.2 

4.5 

.9 

.1 

10.6 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

3.2 

2.8 

.5 

.1 

6.7 

5.4 

5.0 

200-220 

1.0 

1.7 

.2 

.2 

3.1 

6.5 

7.0 

230-250 

.9 

.5 

.4 

1.8 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

1.3 

.4 

.5 

2.3 

5.2 

4.0 

290-310 

.8 

.9 

1.3 

.1 

3.0 

8.0 

8.0 

320-340 

1.9 

4.7 

2.4 

.3 

9.4 

7.4 

8.0 

VMUABU 

1 

CAUi 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.2 

//////////// 

Tcraas 

31.6 

46.4 

16.7 

2.0 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  4 
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OPBRKrUIG  UXATIGH  *A* 
as»mc,  ASHEVIUB  RC 


PERCEinAGE  FREQUERCY  OF  OCX^IRREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

StATIOR  NUMBER:  747880  STATIOH  NAME:  HACDILL  AFB/73VHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  RROIS 


DIRECTIOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

3.3 

1.0 

6.5 

5.9 

5.0 

020-040 

.9 

2.8 

1.3 

.1 

5.1 

7.2 

6.0 

050-070 

1.3 

5.5 

3.1 

.5 

10.4 

8.3 

8.0 

(E)  080-100 

1.0 

2.8 

1.4 

.8 

5.9 

8.3 

8.0 

110-130 

.8 

2.2 

.9 

.1 

3.9 

7.3 

7.5 

140-160 

3.8 

3.0 

.6 

7.4 

5.0 

4.0 

(S)  170-190 

3.2 

1.4 

.8 

.2 

5.6 

5.5 

4.0 

200-220 

2.3 

6.1 

2.2 

.4 

11.0 

7.3 

7.0 

230-250 

3.5 

2.8 

.3 

6.7 

4.9 

4.0 

(«}  260-280 

5.4 

2.8 

.2 

.1 

8.5 

4.6 

4.0 

290-310 

1.8 

4.9 

3.1 

1.0 

.1 

11.0 

8.5 

8.0 

320-340 

1.6 

9.5 

5.5 

.2 

16.8 

8.1 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

//////////// 

TOTALS 

27.8 

47.1 

20.2 

3.5 

.2 

100.0 

6.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  5 
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OPERKTIIIG  laCMriOR  *A* 
DSAFEnc,  ASHEVILLB  KC 


PERCEiriAGB  frbqueucy  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SnnOH  RUHBER:  747880  STATIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UIC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS;  15-17 


DIRBCTIOR  1 
(DECREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAK 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.8 

.5 

3.4 

6.0 

6-5 

020-040 

.9 

3.1 

.5 

4.5 

6.6 

6.0 

050-070 

1.4 

4.6 

2.0 

.2 

8.3 

7.8 

b.O 

(E)  080-100 

.6 

3.8 

1.9 

.1  .1 

6.6 

8.4 

8.0 

110-130 

.5 

1.5 

.5 

2.6 

7.2 

7.0 

140-160 

1.2 

1.1 

.3 

2.6 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

1.0 

1.1 

.4 

.1 

2.6 

6.9 

6.0 

200-220 

2.6 

6.9 

3.2 

12.7 

7.4 

7.0 

230-250 

5.4 

4.3 

.9 

10.5 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

5.7 

1.6 

.5 

7.8 

4.0 

3.0 

290-310 

3.0 

7.8 

2.2 

.8 

13.8 

7.2 

7.0 

320-340 

3.0 

14.0 

5.4 

.8 

23.1 

7.7 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.5 

//////////// 

TOTALS 

1  26.4 

51.6 

18.3  2 

.0  .1 

100.0 

6.8 

7.0 

TOIKL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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a  . WHIG  lACKTIOH  *A’ 
VSmaC,  ASHEVILLE  HC 


PBKCEIIIAGB  PRBQUEHCY  OF  OCCURREKCB  SUEPACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SnnON  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UXC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH  1 
(DBGRBBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.9 

4.2 

.3 

11.4 

4.2 

4.0 

020-040 

3.1 

2.5 

.5 

6.1 

5.2 

4.0 

050-070 

1.9 

4.5 

1.7 

.2 

.1 

8.5 

7.4 

7.0 

(E)  080-100 

1.3 

2.0 

.8 

.3 

4.4 

7.2 

6.0 

110-130 

.4 

.1 

.5 

B.6 

8.0 

140-160 

.2 

.3 

.5 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

1.6 

2.3 

.4 

4.3 

5.9 

6.0 

200-220 

2.8 

4.5 

.9 

8.2 

5.8 

5.5 

230-250 

4.9 

2.4 

.2 

7.5 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

2.8 

1.3 

4.1 

3.9 

3.5 

290-310 

5.2 

3.8 

1.4 

.2 

10.5 

5.3 

5.0 

320-340 

11.8 

11.3 

2.3 

.4 

25.8 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

//////////// 

TOTALS 

42.5 

39.5 

8.6 

1.1 

.1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  7 
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OPEmnilG  UJCKTIOH  'A* 
USAFEIXC,  ASBKVILLB  RC 


PERCgrTACB  FREgUERCr  OF  OCaiRRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOR  NUMBER:  747880  STATIOR  NAME:  HACOILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LOT  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOII  1 
(DBCRBBS)  1 

1 

5-9 

10-14  15- 

tflMD  SPEED  ZR  KKiTTS 

•19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

9.2 

4.6 

.5 

.1 

14.5 

4.2 

4.0 

020-040 

5.3 

4.1 

.9 

10.2 

4.9 

4.0 

050-070 

3.2 

6.2 

2.2 

.3  .2 

12.2 

6.8 

7.0 

(B)  080-100 

2.3 

4.1 

.9 

7.2 

6.3 

6.0 

110-130 

1.2 

.9 

2.0 

3.9 

3.0 

140-160 

2.3 

.8 

.1 

3.1 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

1.5 

1.8 

.8 

.1 

4.2 

6.0 

5.0 

200-220 

2.9 

1.6 

.4 

4.9 

4.6 

4.0 

230-250 

3.0 

1.0 

.1 

4.1 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

1.5 

.3 

.1 

1.9 

3.5 

2.5 

290-310 

3.0 

1.9 

1.3 

.1 

6.3 

5.5 

5.0 

320-340 

6.6 

5.8 

1.5 

.1 

14.0 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.3 

//////////// 

TOTALS 

1  42.0 

33.1 

e.B 

.7  .2 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL 

IVUMBEB  OF  QBSERVAXZOIIS  930 

C  -  4  -  8 
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arauTniG  locKnoH  'a* 
USARnC,  ASSEVILLB  MC 


PBRCElfCAeB  FHEQUEncy  OP  OCCURKBACS  SURFACE  VTIHD  DIRECTION  VERSUS  vaHD  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  NUMBER:  747S80  STmON  NAME:  HAOIILL  AFB/TAMPA  PL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTS:  JAN  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOR  1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WmD  SPEED  HI  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES}  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  3S0-010 

6.3 

4.6 

.0 

.1 

11.8 

4.8 

4.0 

020-040 

5.4 

4.5 

.9 

-1 

10.9 

5.2 

5.0 

050-070 

4.2 

6.4 

2.4 

.4 

.1 

13.5 

6.7 

6.0 

(E)  000-100 

2.4 

3.2 

.0 

.2 

.0 

6.6 

6.2 

6.0 

110-130 

1.5 

2.4 

.3 

.0 

4.2 

5.4 

5.0 

140-160 

2.3 

2.2 

.4 

.1 

4.9 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

1.7 

1.7 

.6 

.1 

.1  .0 

4.1 

6.3 

5.0 

200-220 

2.0 

3.1 

.9 

.1 

6.2 

6.4 

6.0 

230-250 

2.7 

1.5 

.3 

.0 

4.5 

4.7 

4.0 

(H)  260-200 

2.5 

1.0 

.3 

.0 

.0 

3.9 

4.5 

4.0 

290-310 

2.3 

2.0 

1.5 

.3 

.0 

6.9 

6.8 

6.0 

320-340 

4.0 

6.4 

H 

■ 

13.5 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

37.3 

39.0 

11.9 

1.0 

.2 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


C  -  4  -  9 
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OFBmnRG  UICKTIOII  'A* 
USAFRAC,  ASBBVILLE  AC 


FRHCEWiAGB  FREQUEWClf  OF  OCCURREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLT  OBSERVATIONS 


STAnOR  maOKR:  747880  STATIOR  RAKE:  HACOILL  AFB/TAHPA  FL 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CATSOORT  A:  C8ILIRG  GB  200  BUT  LESS  THAR  ISOO  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

▼ISIBILITI  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 


GE  200  FEET. 


DIRBCTIOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

CTOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.5 

7.7 

1.1 

.4 

12.6 

6.3 

6.0 

020-040 

5.2 

7.9 

.8 

.5 

14.5 

5.9 

5.0 

050-070 

4.3 

9.0 

3.8 

1.6 

.7 

19,4 

8.0 

7.5 

(E)  080-100 

2.2 

3.5 

.5 

6.2 

5.5 

5.0 

110-130 

1.1 

3.5 

.1 

4.7 

5.5 

6.0 

140-160 

1.9 

2.3 

4.2 

4.9 

5.0 

(S)  170-190 

1.5 

.7 

.3 

.3 

.4 

3.1 

7.7 

6.0 

200-220 

1.3 

3.4 

.1 

.1 

5.0 

6.0 

6.0 

230-250 

1.5 

1.5 

.7 

.1 

3.8 

6.2 

5.0 

(W)  260-280 

2.7 

.5 

.4 

3.6 

4.0 

3.0 

290-310 

1.9 

1.3 

1.1 

4.3 

6.2 

5.5 

320-340 

3.1 

4.4 

2.0 

.3 

9.B 

6.7 

6.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.9 

//////////// 

TOTALS 

30.2 

45.7 

10.9 

3.3 

1.1 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  744 
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arawrnw  locatior  *a* 

USAFEXAC,  ASHBYILLB  HC 


FERCSirtAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIMTIOR  NUMBER:  747860  STATION  NAME:  MACDIIX  AFB/TAMPA  FI,  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.3 

1.7 

.5 

8.4 

3.7 

3.0 

020-040 

7.3 

4.3 

1.5 

13.1 

4.8 

4.0 

050-070 

4.5 

7.0 

2.8  .2 

14.5 

6.7 

7.0 

(K)  oeo-100 

3.0 

6.7 

.6 

10.3 

5.6 

6.0 

110-130 

1.9 

5.4 

.7 

B.O 

6.3 

6.0 

140-160 

.8 

2.7 

.2 

3.8 

6.5 

7,0 

(S)  170-190 

1.9 

.2 

4.0 

5.4 

5.0 

200-220 

2.5 

.8 

4.4 

6-7 

7.0 

230-250 

.7 

.2 

2.5 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.5 

.8  .1 

4.5 

6.3 

5.0 

290-310 

2.8 

1.2  .4 

7.2 

6.3 

5.0 

320-340 

D 

2.0 

1.3  .4 

5.6 

7-1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.7 

//////////// 

TOEALS 

35.0 

39.2 

10.8  1.1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOtAI,  NWBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  11 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  64 


OPERATIRG  KCMIOII  ’A' 
USAFEIAC,  ASBEVILI.E  KC 


PERCEHTAGB  FREQUBtCY  OF  OCCUSRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CSSERVAXIONS 

snxion  RIMBBR:  747880  STATIOR  NAHE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  OTC:  +  5  MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

5.4 

3.0 

.5 

8.9 

4.4 

4.0 

020-040 

8.3 

6.5 

1.5 

16.3 

5.0 

4.0 

050-070 

7.0 

9.7 

2.0 

18.7 

5.6 

5.0 

(B)  080-100 

3.0 

4.4 

.4 

7.7 

5.4 

5.0 

110-130 

1.8 

4.1 

-7 

6.6 

6.3 

6.0 

140-160 

1.7 

3.2 

.8 

.1 

5.8 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

1.4 

2.1 

.4 

.1 

4.0 

6.4 

6.0 

200-220 

1.1 

2.1 

.5 

3.7 

6.1 

6.0 

230-250 

.9 

.5 

1.4 

4.3 

3.5 

(«)  260-280 

1.9 

.6 

.5 

.2  .1 

3.3 

6.2 

4.0 

290-310 

1.7 

1.7 

.8 

.5  .1 

4.7 

7.5 

7.0 

320-340 

2.1 

2.5 

1.3 

.5  .1 

6.5 

7.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.4 

//////////// 

TOTALS 

1  36.3 

40.4 

9.4 

1.4  .3 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 
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OraRKriRG  UXATIOR  ’A*  PERCEIflAGE  FRBQUBHCY  OF  OCCURKERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBXK.  ASBKVIliB  NC  FBOH  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SmiOR  NUMBER:  7478BO  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MDITTB:  FEB  BOUFS:  06-08 

DIRECTICN 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.0 

2.4 

.5 

.1 

9.0 

4.3 

4.0 

020-040 

7.6 

7.2 

1.4 

.1 

16.3 

5.3 

5.0 

050-070 

7.7 

12.5 

2.1 

22.3 

5.7 

6.0 

(E)  080-100 

3.0 

3.0 

.4 

6.3 

5.1 

5.0 

110-130 

2.2 

4.6 

.9 

7.8 

6.1 

6.0 

140-160 

1.4 

4.1 

1.2 

.1 

6.9 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

1.9 

1.9 

.7 

4.5 

5.5 

5.0 

200-220 

.8 

1.7 

.4 

.1  .1 

3.1 

7.5 

6.0 

230-250 

.2 

.1 

.1 

.5 

6.3 

5.5 

(W)  260-280 

2.1 

.4 

.6 

.2 

3.3 

5.7 

4.0 

290-310 

1.5 

.6 

.4 

.4  .1 

3.0 

7.0 

4.0 

320-340 

1.7 

1.7 

1.9 

.2 

5.4 

7.6 

8.5 

VARIABLE 

1 

auM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  11.7 

//////////// 

TOTALS 

1  36.1 

40.2 

10.6 

1.2  .2 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 
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OFEmTIRG  LOCKTIOn  'A*  PBRCBRTAGB  FREQIJEncy  OF  OCCUHHENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBEVILLB  RC  FRCM  BOURLy  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUHBER:  747880  STAIIOR  HAKE:  MACDILL  APB/TAMPA  PL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LOT 

TO  UTC:  ♦ 

5 

MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

1 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNCTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.8 

5.0 

.6 

8.4 

5.8 

6.0 

020-040 

3.2 

6.0 

2.6 

11.8 

6.6 

7.0 

050-070 

3.9 

9-7 

3.4 

.8 

17.8 

7.5 

8.0 

(B)  080-100 

1.4 

5.6 

2.0 

.1  .1  .1 

9.3 

7.8 

8.0 

110-130 

2.0 

5.2 

2.4 

9.6 

7.2 

7.0 

140-160 

2.5 

4.4 

2.1 

-2 

9.2 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

2.5 

3.4 

1.9 

.2  .2 

8.3 

7.3 

7.0 

200-220 

1.2 

2.0 

1.1 

.7 

5.0 

8.4 

8.0 

230-250 

2.2 

.2 

.1 

.1 

2.7 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

1.9 

.2 

.1 

.1  .2 

2.6 

6.0 

4.0 

290-310 

.9 

1.8 

1.4 

.6  .4 

5.1 

9.6 

8.0 

320-340 

1.9 

4.7 

2.1 

8.7 

7.0 

7.0 

VARIABU 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1.4 

//////////// 

TOTALS 

1  26.4 

48.2 

19.8  2 

.8  .9  .1 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAI, 

mmsER  OF  observations 

846 
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CraUTHIG  lOCATIOR  *A* 
OSArmC.  ASBEVILLB  AC 


PERCEATAGE  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

sranOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILI,  AFB/XAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


DiREcnon 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WUfD  SPEED  m  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

2.2 

.5 

3.8 

6.0 

6.0 

020-040 

2.4 

1.9 

.8 

.2 

5.3 

6.4 

5.0 

050-070 

1.1 

4.5 

3.0 

.8 

9.3 

8.7 

9.0 

(E)  080-100 

1.2 

3.3 

2.2 

.4 

7.1 

8.6 

8.0 

110-130 

.5 

2.8 

1.3 

4.6 

7.9 

8.0 

140-160 

3.2 

5.0 

2.5 

.2 

10.9 

6.7 

6.0 

(S)  170-190 

2.7 

2.1 

1.9 

.2  .1 

7.1 

7.2 

6.0 

200-220 

2.4 

3.4 

4.8 

1.1  .1 

11.8 

9.1 

10.0 

230-250 

3.2 

3.5 

1.1 

.4 

8.2 

6.1 

5.0 

(W)  260-280 

4.7 

3.9 

.2 

.2  .1 

9.2 

5.4 

4.0 

290-310 

1.2 

5.3 

3.5 

.4  .1  .1 

10.6 

8.7 

8.0 

320-340 

1.4 

7.0 

2.8 

.4 

11.6 

8.1 

8.0 

variable 

1 

aoM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.5 

//////////// 

TOTALS 

1  25.1 

44.9 

24.6 

3.9  .8  .1 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

846 
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OPBRATIHG  LOCATIOR  'A*  PERCEFTtAGE  FREgifKWCY  OF  OCCURRQ4CE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVUJ^  RC  FPOH  BOUKLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  mJHBER:  747880  STAXian  NAME:  HACOILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  l/TC;  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  CTOTS 


DIRECTIOH 

(OEOREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

1.5 

.4 

3.3 

5.4 

5.0 

020-040 

.9 

2.8 

.9 

4.7 

7.2 

7.0 

050-070 

.4 

2.7 

2.8 

.9 

6.9 

10.1 

10.0 

(E)  080-100 

.6 

3.9 

1.2 

.5 

6.1 

8.2 

8.0 

110-130 

.6 

2,2 

.4 

3.2 

6.5 

6.0 

140-160 

1.7 

2.1 

.4 

4.1 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

.6 

1.4 

1.3 

3.3 

8.2 

8.0 

200-220 

1.5 

8.2 

6.0 

.8 

16.5 

8.8 

9.0 

230-250 

3.5 

5.3 

2.6 

.4 

.1 

11.9 

6.9 

6.0 

(W)  260-280 

3.3 

2.6 

.2 

.2 

6.4 

5.2 

4.0 

290-310 

1.9 

10.8 

3.3 

1.1 

17.0 

8.0 

8.0 

320-340 

1.5 

9.8 

3.8 

.5 

.1 

15.7 

8.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.7 

//////////// 

TOTALS 

17.9 

53.3 

23.3 

4.4 

.2 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OFERKTHIG  liOCAnOH  ’A* 
USAFEEAC,  ASHEVILLB  RC 


PERCBRIAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDUL  AFB/TAMPA  FX  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGNEES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  aSO-010 

3.8 

1 

2.7 

.1 

6.6 

4.3 

4.0 

020-040 

1.3 

2.2 

2.0 

.2 

5.8 

7.7 

8.0 

050-070 

.9 

3.3 

2.2 

.8 

7.3 

9.1 

9.0 

(E)  080-100 

1.2 

3.8 

1.5 

,1 

6.6 

7.2 

7.0 

110-130 

1.2 

1.8 

.1 

3.1 

5.6 

6.0 

140-160 

.1 

.5 

.2 

.6 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

1.2 

1.4 

.5 

3.1 

6.2 

6.0 

200-220 

2.8 

6.1 

1.9 

.1 

11.0 

6.8 

6.0 

230-250 

3.3 

5.1 

1.7 

10.0 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

2.0 

1.3 

.1 

3.4 

4.4 

4.0 

1 

290-310 

6.1 

7.0 

2.4 

.2 

15.7 

6.0 

5.0 

320-340 

8.7 

10.5 

1.5 

.6 

.1 

21.7 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOCKLS 

1  32.6 

45.7 

14.2 

2.2 

.1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OFERATIRG  IXXATIOII  -A’  PERCERTAGS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEnc,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOn  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACOILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LffT 

TO  UrC:  ♦ 

5 

MOHTB:  FEB  HOURS:  21-23 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPES)  IR  KRCrrS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

9.2 

3.2 

12.4 

3.6 

3.0 

020-040 

3.7 

3.7 

.8 

8.2 

5.6 

5.0 

050-070 

1.4 

5.0 

2.8  1 

.2  .1 

10.5 

8.8 

8.0 

(E)  080-100 

2.0 

7.3 

.8 

10.2 

6.4 

6.5 

110-130 

1.3 

2.1 

.7 

4.1 

6.5 

6.0 

140-160 

.6 

2.4 

.1 

3.3 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

2.7 

1.8 

.6 

5.1 

5.1 

4.0 

200-220 

2.0 

2.0 

.9 

.2 

5.2 

6.7 

6.0 

230-250 

3.3 

1.4 

.6 

5.3 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

2.7 

1.9 

,7 

5.3 

5.3 

4.0 

290-310 

4.1 

3.0 

1.7 

.4 

9.1 

6.4 

6.0 

320-340 

6.3 

3.5 

1.3 

.5 

11,6 

5.4 

4.0 

VMUABLB 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9.7 

//////////// 

TOOLS 

1  39.5 

37.3 

11.0  2 

.3  .1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTM. 

HUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

846 
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arawrniG  voanan  'a* 
OSAFEnc,  ASBEVIIXB  HC 


PERCERTAGB  FREQUEHCY  OP  OCXniRRERCE  SUBFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SEATIOH  NUMBER:  747880  StATIOd  NAME:  MACD  ELL  AF3/I3UfPA  FL  PERIOD  OP  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOn  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.5 

2.7 

.4 

.0 

7.6 

4.5 

4.0 

020-040 

4.3 

4.3 

1.5 

.1 

10.2 

5.7 

5.0 

050-070 

3.4 

6.8 

2.7 

.6 

.0 

13.4 

7.2 

7.0 

(E)  080-100 

1.9 

4.7 

1.1 

.1 

.1  .0 

7.9 

6.7 

6.0 

110-130 

1.4 

3.5 

.9 

5.9 

6.6 

6.0 

140-160 

1.5 

3.0 

.9 

.1 

5.6 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

1.9 

2.0 

.9 

.1 

.0 

4.9 

6.5 

6.0 

200-220 

1.6 

3.5 

2.1 

.4 

.0 

7.6 

7.9 

8.0 

230-250 

2.3 

2.1 

.8 

.1 

.0 

5.3 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

2.6 

1.6 

.4 

.1 

.1 

4.8 

5.5 

4.0 

290-310 

2.5 

4*1 

1.8 

.5 

.1  .0 

9.1 

7.3 

7.0 

320-340 

3.2 

5.2 

2.0 

.4 

.0 

10.9 

6.9 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.9 

//////////// 

TOTALS 

31.1 

43.5 

15.5 

2.5 

-3 

100,0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  6768 
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OPKIWnilG  LOCATIOH  'A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEinAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIGII  NUMBER:  747680  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  IfTC:  ♦  5  MONTH;  FEB  HOURS:  ALL 


CAIEOORT  A:  CSILHIG  GB  200  BUT  LESS  TBAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AHD/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILB  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAH  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FE]ST. 

DIRECTION  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

6.2 

3.3 

1.1 

10.6 

4.8 

4.0 

020-040 

4.2 

9.7 

5.3  .2 

19.3 

7.3 

8.0 

050-070 

2.9 

12.2 

2.4  1.1 

18.6 

7.5 

7.0 

(Bl  080-100 

.7 

5.1 

.9 

6.8 

7.0 

7.0 

110-130 

2.0 

2.6 

4.6 

4.7 

5.0 

140-160 

1.5 

3.6 

.9  .4 

6.4 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

1.6 

2.0 

.5  .2  .2 

4.6 

6.7 

6.0 

200-220 

1.3 

2.6 

.5  .2 

4.6 

6.6 

6.0 

230-250 

1.6 

,7 

.5 

2.9 

5.5 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

.2 

.7  ,2 

3.1 

5.9 

4.0 

290-310 

1.1 

1.3 

1.6 

4.0 

7.8 

8.5 

320-340 

3.1 

2.6 

1.6  .2  .2 

7.7 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.9 

//////////// 

TOraLS 

1  28.2 

45.9 

16.0  2.3  .6 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  548 
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OPBIWnilG  LOCATIOR  *A* 
OSAFBXHC,  ASHEVILLE  HC 

SEAXIOR  HDHBER:  747B80 


PERCERIAGE  FEEQUEHCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL 
LST  TO  UTC;  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  in  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

2.8 

.8 

.1 

7.7 

4.8 

4.0 

020-040 

8.3 

3.1 

.8 

12.2 

4.2 

3.0 

050-070 

3.5 

7.1 

1.5 

.4 

12.6 

6.6 

7.0 

(E)  080-100 

2.4 

7.6 

.9 

.1 

11.0 

6.3 

6.0 

110-130 

1.9 

5.2 

2.0 

9.1 

7.1 

8.0 

140-160 

1.5 

3.5 

1.1 

6.1 

6.8 

7.0 

(S)  170-190 

1.7 

1.6 

.9 

.3 

,1 

4.6 

7.1 

6.0 

200-220 

1.2 

2.2 

.8 

.1 

4.2 

6.9 

7.0 

230-250 

1.7 

1.5 

.5 

.3 

4.1 

6.5 

5.0 

(V)  260-280 

1.6 

.9 

.3 

.4 

.2 

3.4 

7.3 

5.0 

290-310 

3.5 

2.9 

1.7 

.1 

8.3 

6.1 

5.0 

320-340 

3.7 

3.2 

.8 

.3 

8.0 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

B.7 

//////////// 

TOEUpS 

1  35.1 

41.6 

12.1 

2.1 

.3 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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0PSFATIII6  XOCATIOH  *A* 
USAFETAC,  ASBBVUOE  HC 


PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  mJHBER:  747860  STATION  RAKE:  MACDILL  AFB/XAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  IfTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(W)  350-010 

6.8 

1.7 

1.0 

9.5 

4.1 

3.0 

020-040 

8.3 

5.8 

.3 

.2 

14.6 

4.5 

4.0 

050-070 

6.2 

6.5 

1.9 

.2 

14.8 

5.8 

5.0 

(8)  080-100 

4.5 

4.7 

.4 

.2 

9.9 

5.1 

5.0 

110-130 

2.0 

5.4 

1.5 

.2 

9.1 

7.0 

7.0 

140-160 

1.6 

4.4 

2.0 

8.1 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

.6 

1.3 

1.2 

.1 

3.3 

8.1 

9.0 

200-220 

.5 

2.6 

1.0 

.2  .1 

4.4 

8.1 

7.0 

230-250 

.9 

.4 

.8 

.1 

2.2 

7.5 

5.5 

(W)  260-280 

1.6 

1.1 

.6 

.2  .1 

3.7 

6.9 

5.0 

290-310 

2.7 

1.0 

1.5 

.3 

5.5 

7.0 

5.0 

320-340 

2.6 

1.5 

1.6 

.2 

5.9 

6.7 

6.0 

VARIABIS 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.0 

//////////// 

TOTALS 

38.5 

36.4 

13.8 

1.8  .3 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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orauTniG  ux»nciR  *a' 
OSAFEEAC.  ASHEVILLE  DC 


PERCEHIACE  FSEQOEIICY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDtLL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  ID  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(reCREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.8 

2.6 

1.4 

9.8 

4.9 

4.0 

020-040 

7.8 

5.8 

.8 

.2 

14.6 

4.8 

4.0 

050-070 

4.6 

8.5 

3.4 

.1 

16.7 

6.8 

7.0 

(E)  080-100 

4.1 

4.2 

.9 

9.1 

5.3 

5.0 

110-130 

2.9 

4.5 

1.4 

.2 

9.0 

6.6 

6.0 

140-160 

2.0 

5.1 

2.8 

9.9 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

1.1 

1.7 

1.4 

.3 

4.5 

7.9 

7.0 

200-220 

.8 

1.3 

1.6 

.3 

4.0 

8.7 

9.0 

230-250 

1.0 

.6 

.3 

1.9 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

1.3 

.8 

.8 

.3 

3.1 

7.1 

5.0 

290-310 

1.4 

1.2 

1.0 

.4 

.3 

4.3 

8.6 

7.0 

320-340 

1.3 

1.6 

1.2 

.4 

4.5 

7.6 

7.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.5 

//////////// 

TOEMnS 

34.1 

37.9 

17.0 

2.2 

.3 

100.0 

5.8 

6.0 

IDEAL  NIMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIIfG  LOCATION  'A*  FERCENZAGB  FREQUENClf  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASBEVILLB  NC  FRCH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LSI 

TO  OTC;  + 

5 

MONTH:  MAR  HOURS 

:  09-11 

DIRECTION  1 
(DECREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.3 

3.7 

1.5 

7.4 

6.1 

5.0 

020-040 

2.2 

4.7 

1.6 

8.5 

6.7 

7.0 

050-070 

1.7 

9.5 

5.4 

.4 

17.0 

8.4 

8.0 

(B)  080-100 

.6 

4.3 

3.1 

.3 

8.4 

8.8 

9.0 

110-130 

1.2 

4.2 

4.3 

.6 

10.3 

8.8 

9.0 

140-160 

3.0 

7.4 

3.3 

.4 

14.2 

7.4 

6.0 

(S)  170-190 

1.5 

3.3 

2.5 

.2 

7.5 

8.0 

7.5 

200-220 

1.8 

1.9 

2.3 

.8  .1 

6.9 

8.7 

8.5 

230-250 

.8 

1.0 

.5 

2.3 

6.9 

6.0 

(V)  260-280 

2.0 

.9 

.4 

.2 

3.5 

5.7 

4.0 

290-310 

.3 

3.3 

2.0 

.8  .2 

6.7 

9.8 

9.0 

320-340 

1.5 

3.1 

2.0 

.2 

6.9 

7.8 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.4 

//////////// 

TDIALS 

1  18.9 

47.3 

28.9  3 

.9  ,3 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL 

miMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPSMTIHG  lACKTian  *A*  PERCERIAGE  FBEQUEUCY  OF  OCCUFSENCB  SUKFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEnc,  ASHEVIUB  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

SIAIION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH:  MAR  HOURS;  12-14 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15 

-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GB  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.4 

1.5 

.3 

2.3 

6.7 

7.0 

020-040 

1.3 

3.3 

.6 

5.3 

6.3 

6.0 

050-070 

1.5 

5.2 

2.4 

1.0 

.1 

10.1 

8.4 

8.0 

(E)  080-100 

.5 

3.0 

1.9 

.4 

5.9 

9.1 

9.0 

110-130 

.6 

1.8 

2.7 

.2 

5.4 

9.1 

10.0 

140-160 

1.9 

4.4 

2.0 

.1 

.1 

8.6 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

2.3 

3.3 

1.1 

.4 

.1 

7.2 

7.5 

7.0 

20D-220 

1.5 

6.8 

4.9 

1.8 

.4 

15.5 

9.7 

9.0 

230-250 

3.3 

4.2 

1.3 

.8 

.1 

9.7 

7.0 

5.5 

(W)  260-280 

3.3 

4.0 

1.1 

.2 

.1 

.1 

8.8 

6.7 

5.5 

290-310 

1.7 

6.1 

3.7 

1.0 

.2 

12.7 

8.8 

8.0 

320-340 

.9 

4.4 

2.7 

.5 

8.5 

8.6 

8.0 

VARIABLE 

1 

CUN 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  .1 

//////////// 

TOTALS 

19.2 

48.0 

24.7 

6.4 

.9  .2 

.1 

100.0 

8.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKnilG  LOCATIOH  *A' 
USAFEnC,  ASHEVILLB  RC 


PBRCERTAgK  FREQUEHCY  OP  OCCURREHCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOUBLlf  OBSERVATIONS 

SIKnCH  NUMBER:  747880  STATIOH  RAKE:  NACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LOT  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IR  EROrrS 


DIRBCTIOR  1 
(DEGREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.4 

-5 

.2 

1.2 

5.8 

5.0 

020-040 

.6 

2.8 

.3 

3.8 

6.1 

6.0 

050-070 

.9 

4.3 

2.5 

.3 

6.0 

8.8 

8.0 

(B)  080-100 

.4 

2.6 

1.7 

.3 

5.1 

9.0 

9.0 

110-130 

.5 

2.9 

1.3 

.1 

4.8 

8.0 

8.0 

140-160 

.6 

1.4 

.9 

.1 

3.0 

7.3 

7.0 

(S)  170-190 

.8 

.8 

.5 

.4 

2.5 

8.2 

7.0 

200-220 

.8 

7.8 

10.0 

1.9  .4 

21.0 

10.2 

10.0 

230-250 

1.9 

4.9 

1.6 

.4 

8.9 

7.2 

7.0 

(H)  260-280 

3.3 

4.3 

1.1 

.3  .1 

9.1 

6.4 

5.0 

290-310 

2.4 

9.7 

6.2 

.9  .3 

19.5 

8.5 

8.0 

320-340 

1.1 

6.8 

4.9 

.2 

13.0 

8.5 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.2 

//////////// 

vmis  1 

13-7 

48.8 

31.2 

4.9  .8 

100.0 

8.4 

8.0 

T013U.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKrUIG  lACKTIOH  *A*  PSRCERIAGB  FKBQUEUCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFSEAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTiaR  HUMBER:  747880  STAIIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

1ST  TO  UTC:  *  5  HONTB:  MAR  HOURS:  18-20 


DIRECnON 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIKD  SPEED  IR  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  3SO-010 

2.6 

1.7 

.4 

4.7 

4.9 

4.0 

020-040 

2.2 

1.6 

.3 

.1 

4.2 

5.4 

4.0 

050-070 

1.1 

2.5 

2.2 

.5 

6.2 

e.e 

8.0 

(B)  080-100 

1.5 

3.9 

1.4 

.1 

6.9 

7.2 

7.0 

110-130 

.3 

1.8 

1.5 

3.7 

8.3 

8.5 

140-160 

.5 

.8 

.1 

1.4 

5.6 

6.0 

(S)  170-190 

1.0 

1.2 

.3 

.4 

2.9 

7.5 

6.0 

200-220 

2.3 

7.1 

3.5 

.4  .3 

13.7 

8.2 

8.0 

230-250 

3.0 

3.9 

.6 

.1 

7.6 

5.7 

5.0 

(«)  260-280 

2.3 

3.0 

.8 

6.0 

5.7 

5.0 

290-310 

3.7 

10.4 

3.2 

.8  .2 

18.3 

7.3 

7.0 

320-340 

6.2 

14.5 

1.9 

.1 

22.8 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

//////////// 

TGTALS 

1  26.7 

52.4 

16.2 

2.3  .7 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPEmnHG  LOCKTIOR  *A' 
OSAFBtKC,  ASaEVILI.B  HC 

STATIOR  mjMBBR:  747880 


PERCENTAGE  FREgUEWCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL 
LSI  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 
15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.5 

2.6 

.8 

.1 

11-0 

4.4 

4.0 

020-040 

4.9 

2.2 

.4 

.1 

7.6 

4.5 

4.0 

050-070 

'..4 

5.2 

2.5 

.6  .1 

9.8 

8.2 

8.0 

(E)  080-100 

1.4 

7.5 

2.7 

11.6 

7.7 

8.0 

110-130 

1.5 

3.2 

1.5 

6.2 

7.1 

7.0 

140-160 

1.2 

1.8 

.3 

.1 

3.4 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

1.9 

2.2 

1.1 

.2  .1 

5.5 

7.3 

7.0 

200-220 

2.3 

3.5 

.8 

6.6 

6.0 

6.0 

230-250 

2.2 

1.3 

.1 

.4 

4.0 

6.3 

4.0 

(H)  260-280 

3.1 

1.7 

.1 

.2  .1 

5.3 

5.0 

4.0 

290-310 

4.6 

3.7 

1.8 

.3  .1 

10.5 

6.3 

5.0 

320-340 

4.9 

5.7 

1.2 

.4 

12.3 

5.8 

5.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2 

//////////// 

TQIALS 

36.9 

40.6 

13.3 

2.0  .8 

100.0 

5.9 

6.0 

TOIAI.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPEIWTIIIG  lOCKTIOH  *A* 
OSAFEnc,  ASHEVIUJB  RC 


PERCEirEACE  FRBQUERCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLI  OBSERVATIONS 


SIATIOII  NIIH8ER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC;  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECTIOH  1 

i  !-♦ 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

I 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.7 

2.1 

.8 

.0 

6.7 

4.9 

4.0 

020-040 

4.4 

3.7 

.6 

.1 

8.8 

5.0 

4.0 

050-070 

2.6 

6.1 

2.7 

.5 

,0 

11.9 

7.5 

7.0 

(B)  080-100 

1.9 

4.7 

1.6 

.2 

8.5 

7.1 

7.0 

110-130 

1.4 

3.6 

2.0 

.2 

7.2 

7.6 

8.0 

140-160 

1.6 

3.6 

1.6 

.1 

.0 

6.8 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

1.4 

1.9 

1.1 

.3 

.0  .0 

4.8 

7.7 

7.0 

200-220 

1.4 

4.2 

3.1 

.7 

.2 

9.5 

8.9 

8.0 

230-250 

1.8 

2.2 

.7 

.2 

.1  .0 

5.1 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

2.3 

2.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

5.4 

6.3 

5.0 

290-310 

2.5 

4.8 

2.6 

.6 

.2 

10.7 

7.8 

7.0 

320-340 

2.8 

5.1 

2.0 

.3 

.0 

10.2 

6.9 

7,0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.4 

//////////// 

TOULS 

27.8 

44.1 

19.4 

3.4 

.6 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATZII6  LOCKTlOn 
USAFE1AC,  ASHBVILLB  HC 


percentage  FREQUB9CY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SlAnOH  HUHBER:  747880  SOATIOn  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEOORT  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAU  1500  FBBT  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AMD /OR 

GB  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TEAM  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIUBCTIOII  1 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49 

50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGKEBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

4.6 

3.0 

.6 

8.2 

5,0 

4.0 

020-040 

5.2 

4.3 

1.5 

.6 

11.6 

6.3 

5.0 

050-070 

2.1 

2.4 

3.7 

1.8 

10.1 

9.6 

10.0 

(B)  080*100 

.9 

3.0 

1.8 

.9 

6.7 

9.1 

8.5 

110-130 

2.1 

4.3 

1.2 

7.6 

6.2 

6.0 

140-160 

2.1 

6.1 

1.5 

.3 

10.1 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

.6 

2.7 

2.1 

5.5 

8.3 

7.5 

200-220 

2.4 

2.7 

3.0 

8.2 

7.3 

7.0 

230-250 

3.0 

.9 

2.7 

.3  .3 

7.3 

8.6 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

.9 

,3 

2.1 

5.1 

5.0 

290-310 

1-2 

4.3 

2.7 

.6 

8.8 

8.6 

e.o 

320-340 

1.2 

4.3 

1.8 

,3 

7.6 

7.5 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.1 

//////////// 

TI713U.S 

26.3  38.9 

22.9 

4.8  .3 

100.0 

7.0 

7,0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  328 
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OPERKTIHG  LOCKnOR  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEV1LI.E  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAHFA  Ft  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  S  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


DiRBcncm  1 
(DEGREES) 

1 

5-9 

WIKD  SPEED  HI  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.4 

2.1 

.2 

6.8 

3.9 

3.0 

020-040 

6.4 

2.1 

.3 

8.9 

3.6 

3.0 

050-070 

5.2 

5.6 

1.9 

12.7 

5.9 

6.0 

(B)  080-100  1 

5.4 

9.2 

.8 

15.4 

5.7 

6.0 

110-130 

2.0 

5.0 

.9 

7.9 

6.2 

6.0 

140-160 

1 

.9 

2.4 

1.0  .1 

4.4 

7.5 

7.5 

(S)  170-190 

.8 

1.1 

,7 

2.6 

6.9 

7.0 

200-220 

1.1 

1.3 

.6 

3.0 

6.3 

6.0 

230-250 

1.9 

1.4 

.3  .1 

3.B 

6.0 

4.5 

(H)  260-280 

4.9 

3.2 

1.1 

9.2 

5.3 

4.0 

290-310 

4.7 

2.8 

1.4  .3 

9.2 

5.7 

4.0 

320-340 

2.6 

2.7 

1.0  .1 

6.3 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CAllt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.8 

//////////// 

TOTALS 

40.3 

38.9 

10.2  .5  .1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OBSERVATIONS  900 
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OPEMTIIIG  LOCATIOIf  ’A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEHTAGB  FREQirH<ICY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnon  NUMBER:  747680 


SIATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 
LST  TO  IfTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOII  1 
(DECREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.4 

2.2 

.4 

8.1 

4.1 

3.0 

020-040 

6.2 

3.2 

.6 

10.0 

4.3 

4.0 

050-070 

9.0 

7.4 

1.2 

17.7 

4.9 

4.0 

(B)  080-100 

7.3 

5.6 

.4 

13.3 

4.4 

4.0 

110-130 

2.2 

4.3 

.3 

6.9 

5.9 

6.0 

140-160 

.8 

3.3 

1.4 

.1 

5.7 

8.0 

8.0 

(S)  170-190 

1.1 

1.8 

.7 

3.6 

6.3 

6.5 

200-220 

.6 

.9 

.3 

.1 

1.9 

e.e 

6.0 

230-250 

1.6 

1.4 

.3 

.1 

3.4 

5.7 

5.0 

(V)  260-280 

3.2 

1.7 

1.1 

6.0 

5.3 

4.0 

290-310 

3.6 

2.3 

1.1 

.1 

7.1 

5.4 

4.5 

320-340 

2.1 

2.1 

1.0 

.1 

5.3 

6.0 

5.5 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  11.0  //////////// 

TOnLS  43.1  36.2  8.6  .5  100.0  4.7  5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OFERKTIIIG  LOCKnOR  *A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 
LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


DiREcnon  1 
(DSeSESS)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KWOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.7 

2.3 

-1 

7.1 

4.3 

4.0 

020-040 

6.9 

5.0 

1.1 

13.0 

5.1 

4.0 

050-070 

6.8 

9.3 

2.2 

.1 

18.4 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

6.1 

5.3 

.3 

11.8 

4.7 

4.0 

110-130 

3.3 

4.7 

1.0 

9.0 

5.8 

5.0 

140-160 

1.3 

3.6 

1.8 

.2 

6.9 

7.9 

8.0 

(S)  170-190 

.3 

2.8 

.3 

.1 

3.6 

6.9 

7.0 

200-230 

.7 

1.4 

.7 

.1 

2.9 

7.4 

7.0 

230-250 

1.3 

.7 

.2 

2.2 

4.7 

4.0 

(H)  260-280 

4.4 

1.4 

.7 

6.6 

4.4 

4.0 

290-310 

2.1 

2.4 

.4 

.2 

5.2 

5.8 

5.0 

320-340 

2.4 

1.6 

.9 

4.9 

5.8 

5.0 

V3UUABLS 

1 

CAXM 

//////////////y'///////////////////////////////////////// ////////// /////////// 

8.4 

//////////// 

TOEALS 

40.3 

40.5 

9.7 

.7 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFKmTIIIG  LOCKriON  'A' 
USAFETAC,  ASBE7ILLE  HC 


PBRCEHTAGB  FREQUEFCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATICn  NUMBER:  747880  STATIOR  HAKE:  MACDILL  AFB/TAMPA  PL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSI  TO  UTC:  +  5  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIBECTIOR 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN 

19  20-24  25-29 

KB  errs 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

2.4 

.6 

4.4 

6.3 

6.0 

020-040 

.9 

3.2 

1.7 

.4 

6.2 

8.4 

8.0 

050-070 

1.2 

6.0 

3.4 

.3 

11.0 

8.3 

e.o 

(B)  080-100 

1.8 

6.0 

2.7 

.2 

10.7 

7.7 

8.0 

110-130 

.8 

6.0 

1.7 

.1 

8.6 

7.3 

7.0 

140-160 

3.7 

7.7 

2.4 

.3 

14.1 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

3.1 

4.1 

.8 

.2  .1 

8.3 

6.3 

6.0 

200-220 

1.9 

3.7 

1.9 

.4 

7.9 

7.5 

6.0 

230-250 

1.8 

1.6 

1.1 

.2 

4.7 

7.0 

6.0 

(W)  260-280 

2.7 

3.2 

.8 

.1  .1 

6.9 

5.9 

5.0 

290-310 

1.7 

3.2 

1.9 

.2  .2 

7.2 

7.8 

7.0 

320-340 

2.4 

5.7 

1.0 

9.1 

6.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.9 

//////////// 

TOIALS 

1  23.4 

52.8 

20.0  2 

.4  .4 

100.0 

7.1 

7.0 

UTIAL 

RUKBER  OF  OBSEFVATIOIIS  900 
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oramTHic  uxxncm  'a*  percerxage  frequedcy  of  occurrsncb  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFEEAC,  ASHBVIUS  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

sranOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH 

(ISGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAm 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.1 

.6 

.4 

1.1 

7.9 

8.5 

020-040 

.2 

2.2 

.7 

3.1 

7.9 

8.0 

050-070 

.7 

4.2 

2.2 

.8 

7.9 

9.1 

9.0 

(E)  080-100 

.6 

4.4 

1.1 

.3 

6.4 

7.7 

7.0 

110-130 

.8 

2.2 

.6 

.1 

3.7 

7.0 

7.0 

140-160 

2.4 

4.2 

1.1 

.1 

7.9 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

2.6 

.8 

.2  .1 

5.3 

7.1 

6.0 

200-220 

2.0 

7.8 

4.7 

1.9  .4 

16. B 

9.5 

9.0 

230-250 

3.7 

7.0 

2.0 

.6 

13.2 

6.9 

6.0 

(«)  260-280 

5.0 

6.7 

.6 

.6  .2 

13.0 

6.2 

5.0 

290-310 

.7 

6.3 

2.2 

.7 

9.9 

8.5 

8.0 

320-340 

.6 

6.9 

4.0 

11.4 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.2 

//////////// 

lOEKLS 

18.5 

55.1 

20.4 

5.3  .7 

100.0 

7.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFERAIIIIG  LOCKTIOn  "A"  FBRCKH'IAGE  FREgOEHCTf  OF  OCCUKRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVTLLB  HC  FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 

SIATIOII  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FI.  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  APR  BOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIBBCTlOtl  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.1 

.2 

.3 

5.7 

6.0 

020-040 

.3 

1.2 

1.6 

5.9 

5.5 

050-070 

.3 

3.8 

2.9 

.8 

7.8 

9.5 

9.0 

(B)  080-100 

.7 

3.9 

2.1 

.2  .1 

7.0 

8.7 

8.0 

110-130 

.1 

1.8 

1.9 

6.3 

6.0 

140-160 

1.1 

1.3 

.1 

.1 

2.7 

5.8 

5.5 

(S)  170-190 

.3 

.9 

.1 

.4 

1.8 

8.9 

8.0 

200-220 

.8 

8.8 

4.7 

1.1  .3 

15.7 

9.4 

9.0 

230-250 

1.9 

6.7 

3.3 

.9  .1 

12.9 

8.4 

8.0 

(W)  260-280 

3.4 

7.2 

1.4 

.4  .2 

12.8 

6.9 

6.0 

290-310 

2.2 

10.0 

5.6 

.3 

18.1 

8.1 

8.0 

320-340 

.4 

11.7 

4.9 

17.0 

8.2 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.6 

//////////// 

TCrtALS 

11.6 

57.5 

25.1 

4.2  .7 

100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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orawruic  uxktioh  -a* 
USAPBXAC,  ASBBVIIXB  AC 


PERCEATACE  FRBQUEACY  OF  OCCURBEACE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSBRVATIOHS 

STATIOR  HUMBER:  747880  SIATIOA  NAME:  MACDILI.  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnCA 

(reOBEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(A)  350-010 

1.1 

1.4 

2.6 

5.2 

5.0 

020-040 

.4 

1.0 

-1 

.1 

1.7 

6.9 

7.0 

050-070 

.8 

3.4 

3.2 

.3 

7.8 

9.0 

9.0 

(B)  080-100 

1.0 

3.6 

2.3 

.1 

7.0 

8.0 

8.0 

110-130 

.3 

.8 

.3 

1.4 

6.9 

8.0 

140-160 

.1 

.2 

.1 

.4 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

.2 

.9 

.2 

1.3 

6.8 

7.5 

200-220 

2.7 

5.0 

2.2 

.7 

10.6 

7.5 

7.0 

230-250 

2.9 

5.6 

.9 

.4 

.2 

10.0 

6.6 

6.0 

(A)  260-280 

2.7 

6.3 

.9 

.1 

10.0 

6.3 

6.0 

290-310 

4.2 

11.6 

2.9 

.6 

.1 

19.6 

7.0 

6.0 

320-340 

6.4 

17.9 

1.6 

.1 

26.0 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.7 

//////////// 

TOCALS 

22.8 

57.7 

14.7 

2.6 

,3 

100.0 

6.7 

6.0 

TOEAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPEmTinC  LOCKriO*  *A-  PERCHTTAGB  FREQUnicy  of  occuhrehce  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFKCAC,  ASHEVULB  HC  FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 

StATICH  mjHBER:  747880  STATION  NAME:  HACOILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LSI 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTB:  APR  HOURS 

:  21-23 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IN  FSQTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

8.1 

1.2 

9.3 

3-3 

3.0 

020-040 

4.9 

1.0 

.3 

6.2 

3.4 

3.0 

050-070 

2.1 

3.1 

3.6  .1 

8.9 

7.8 

e.o 

(B)  080-100 

2.3 

8.3 

3.2 

13.9 

7.5 

8.0 

110-130 

1.1 

2.1 

.8 

4.0 

6.3 

6.0 

140-160 

1.0 

1.1 

.1 

2.2 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

,7 

.6 

.6 

1.8 

7.4 

8.0 

200-220 

1.8 

2.4 

.6 

4.8 

5.5 

5.0 

230-250 

2.7 

3.1 

.9 

6.7 

5.6 

5.0 

(«)  260-280 

5.0 

4.4 

1.2 

10.7 

5.3 

5.0 

290-310 

5.3 

4.9 

1.6  .6  .1 

12.4 

6.0 

5.0 

320-340 

7.1 

5.1 

1.0  .1 

13.3 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.8 

//////////// 

IDOOS 

1  42.1 

37.3 

13.9  .8  .1 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSEFVKTIONS 

900 
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oPBRKrnic  loanoH  *a- 

USAFECKC,  ASBBVILIS  HC 


PERCENTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURJ.Y  OBSERVATIONS 

STATIOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


DIRBCnON  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(raCKEBS)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.2 

1.6 

.2 

5.0 

4.4 

4.0 

020-040 

3.3 

2.4 

.6 

.1 

6.3 

5.1 

4.0 

050-070 

3.3 

5.4 

2.6 

.3 

11.5 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

3.2 

5.8 

1.6 

.1 

.0 

10.7 

6.5 

6.0 

110-130 

1.3 

3.4 

,7 

.0 

5.4 

6.4 

6.0 

140-160 

1.4 

3.0 

1.0 

.1 

5.5 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

1.0 

1.8 

.5 

.1 

.0 

3.5 

6.8 

6.0 

200-220 

1.4 

3.9 

1.9 

.5 

.1 

7.9 

8.3 

8.0 

230-250 

2.2 

3.4 

1.1 

.3 

.1 

7.1 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

3.9 

4.3 

1.0 

.2 

.1 

9.4 

5.8 

5.0 

290-310 

3.1 

5.4 

2.1 

.4 

.1 

11.1 

7.0 

6.0 

320-340 

3.0 

6.7 

1.9 

.1 

11.7 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAXM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.6 

//////////// 

TOTALS 

30.3 

47.1 

15.2 

2.2 

.4 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OFEHATinC  vociaicm  'a*  percentage  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFEnC,  ASBBVIU.B  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATBOORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION 

1  1-* 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

.6 

1.2 

.6 

2.5 

6.8 

7.5 

020-040 

5.5 

10.4 

1.2 

17.2 

5.7 

6.0 

050-070 

3.7 

3.7 

2.5 

9.8 

7.1 

7.5 

(E)  080-100 

3.7 

3.7 

1.2 

8.6 

5.4 

5.0 

110-130 

3.7 

3.1 

6.7 

4.5 

4.0 

140-160 

1.8 

2.5 

.6 

4.9 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

1.2 

6.7 

1.2 

9.2 

6.3 

6.0 

200-220 

1.8 

1.8 

1.8 

3.7 

9.2 

10.3 

12.0 

230-250 

3.1 

2.5 

2.5 

.6 

6.6 

8.3 

7.5 

(W)  260-280 

4.9 

3.1 

1.8 

9.8 

5.6 

5.0 

290-310 

1.8 

2.5 

.6 

4.9 

5.8 

5.5 

320-340 

1.8 

1.8 

.6 

4.3 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CKLH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3 

//////////// 

TOIKLS 

33.6 

43.0 

14.6 

4.3 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  CBSERVAXIORS  163 
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ofemthig  uxKncm  *a' 

aSAFEXMC,  ASBEVIIiB  MC 


PERCEIfTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  vnND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTIOH  NUMBER:  747880 


STATION  NAME:  MAO) ILL  AFB/TAMPA  FL 
LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBcnON 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

.9 

3.5 

3.4 

3.0 

020-040 

4.5 

2.5 

.1 

7.1 

4.0 

3.5 

050-070 

4.3 

6.7 

1.8 

12.8 

6.2 

6.0 

(E)  080-100 

12.4 

14.5 

1.2 

28.1 

5.2 

5.0 

110-130 

3.3 

7.4 

1.4 

12.2 

6.3 

6.0 

140-160 

1.8 

2.8 

.6 

5.3 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

.9 

1.4 

.1 

2.4 

5.6 

6.0 

200-220 

.8 

.8 

.9 

2.4 

7.1 

7.0 

230-250 

2.0 

1.6 

3.7 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

3.0 

1.4 

.3 

4.7 

4.5 

4.0 

290-310 

3.4 

2.7 

.2 

6.3 

4.5 

4.0 

320-340 

2.3 

1.1 

.1 

3.4 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2 

//////////// 

TOTALS 

41.4 

43.8 

6.7 

100.0 

4,9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFEnmUG  uxxtion  *a*  fercehtagb  frequehcy  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFBIAC,  ASHEVELLB  NC  PROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATICM  RIMBER:  747880  STKnOH  NAME:  HACDILL  APB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  OTC:  +  5  MONTH:  MAY  HOURS;  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOIM. 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

.4 

.2 

4.5 

3.1 

2.0 

020-040 

6.9 

2.5 

9.4 

3.6 

3.0 

050-070 

5.6 

7.4 

1.5 

14.7 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

14.2 

7.3 

.3 

21.8 

4.1 

4.0 

110-130 

3.3 

7.8 

.5 

11.7 

5.6 

6.0 

140-160 

.8 

5.9 

1.4 

.1  .1 

8,3 

7.6 

7-0 

(S)  170-190 

1.1 

1.7 

.1 

2.9 

5.7 

5.0 

200-220 

.6 

1.1 

.9 

2.6 

7.8 

7.5 

230-250 

1.8 

1.0 

.2 

3.0 

4.4 

4.0 

(H)  260-280 

2.8 

1.0 

3.B 

3.9 

4.0 

290-310 

2.5 

1.5 

.3 

.1 

4.4 

5.0 

4.0 

320-340 

2.0 

1.4 

3.4 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.5 

//////////// 

TOTALS 

45.7 

39.0 

5.4 

.2  .1 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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apoumG  LoomoH  -a* 

USAFStM;,  ASHEVILLE  RC 

SZATIOR  DUMBER:  747880  STATIOH  DAME:  MACSILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MOUTH:  MAY  HOURS:  06-08 


DIRBCnCR  1 
(DEGREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

whtd  speed  ir  kwots 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

1.0 

.1 

3.8 

3.6 

2.0 

020-040 

5.7 

4.3 

.4 

10.4 

4.6 

4.0 

050-070 

4.9 

9.5 

2.2 

16.6 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

9.1 

8.0 

1.1 

18.2 

5.1 

4.0 

110-130 

5.6 

7.1 

13.4 

5.2 

5.0 

140-160 

1.7 

7.5 

1.8  .1 

11.2 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

1.2 

2.3 

.6  .1 

4.2 

6.9 

7.0 

200-220 

.4 

1.1 

.4  .1 

2.0 

7.7 

7.0 

230-250 

1.4 

1.2 

.9 

3.4 

6.2 

5.5 

(H)  260-280 

3.5 

1.4 

.1 

5.1 

3.7 

3.0 

290-310 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

4.7 

4.5 

320-340 

1.1 

1.6 

.2 

2.9 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.7 

//////////// 

TOEKLS 

1  38.4 

46.0 

8.7  .3 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  DUMBER  OF  OBSERVAXIOHS 

930 

FERCEDTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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OFBIWnilG  UX»TIOII  *A*  PBRCEUTKGB  PREQUBICr  OF  OCCUKRFRCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSmC.  ASBEVILLB  NC  FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  NUMBER:  747880  STATION  RAKE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSr  TO  WTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.3 

1.7 

.1 

2.2 

6.1 

6.0 

020-040 

.3 

2.6 

.4 

3.3 

6.6 

6.0 

050-070 

2.0 

7.2 

3.5 

12. e 

7.5 

7.0 

(B)  080-100 

1.6 

6.1 

3.2  .2 

11.2 

7.9 

8.0 

110-130 

2.6 

6.6 

1.9 

11.1 

6. 6 

7.0 

140-160 

7.4 

10.8 

1.8 

20.0 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

3.3 

5.1 

1.3 

9.7 

5.8 

6.0 

200-220 

2.0 

4.0 

1.7  .6 

.1 

8.5 

7.8 

7.0 

230-250 

2.6 

1.7 

.5  .1 

4.9 

5.5 

4.0 

(H)  260-280 

3.8 

2.8 

.3 

6.9 

4.8 

4.0 

290-310 

1.6 

2.0 

.9 

4.5 

6.1 

5.0 

320-340 

1.0 

2.9 

.5 

4.4 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.5 

//////////// 

rcnaaa 

28.5 

53.5 

16.1  .9 

.1 

100.0 

6.5 

6.0 

TOOL  NUMBER  OF  aBSKRVKriORS 

930 

C  -  4  -  44 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  97 


operkthig  uxxnoH  *a* 

OSAFEXAC,  ASBEVILLB  RC 


PERCEIfTAGB  FREQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

SXmON  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JXn.  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


DIRKCTIOW  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

vriND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.1 

1.0 

1.1 

6.5 

6.5 

020-040 

.8 

1.8 

.4 

3.0 

6.4 

6.0 

050-070 

1.8 

4.8 

2.3 

8.9 

7.2 

7.0 

(E)  080-100 

1.0 

4.8 

2.2 

.1 

8.1 

8.0 

8.0 

110-130 

.9 

2.9 

1.0 

4.7 

7.2 

7.0 

140-160 

2.4 

5.3 

.8 

8.4 

5.9 

6.0 

(S)  170-190 

3.0 

1.7 

.2 

4.9 

4.7 

4.0 

200-220 

2.7 

8.9 

5.2 

1.1  .3 

18.2 

8.6 

8.0 

230-250 

3.3 

9.5 

1.8 

.3 

14.9 

6.7 

6.0 

(W)  260-280 

5.7 

7.1 

.6 

13.4 

5.2 

5.0 

290-310 

1.2 

5.4 

1.5 

8.1 

7.0 

7.0 

320-340 

.8 

3.2 

1.5 

.1 

5.6 

7.7 

8.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.6 

//////////// 

TOTALS 

1  23.7 

56.4 

17.5 

1.6  .3 

100.0 

6.9 

6.0 

TOEAL  mjHBER  OF  OBSERVATTORS  930 
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OFERATIRG  UtCKTIOd  ’A*  FERCBITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBEVILUE  NC  FRCH  SOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  RUMBSR:  747880  STAnOII  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LSI 

TO  OTC:  ♦ 

5 

HOnrS:  HAY  HOURS 

:  15-17 

DIRBCTIOn 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  RNCTS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.4 

.9 

-1 

1.4 

5.2 

5.0 

020-040 

.4 

1.4 

.8 

2.6 

7.4 

8.0 

050-070 

.9 

5.3 

3.1 

.2 

9.5 

8.4 

8.0 

(B)  080-100 

.8 

5.3 

2.5 

8.5 

7.8 

7.0 

110-130 

.8 

2.9 

.8 

-1 

4.5 

7.4 

7.5 

140-160 

.8 

.8 

.4 

1.9 

5.7 

6.0 

(S)  170-190 

.8 

.6 

.3 

1.7 

5.7 

5.0 

200-220 

1.1 

8.0 

5.8 

.8  .3 

15.9 

9.3 

9.0 

230-250 

1.7 

8.7 

3.2 

.4 

14.1 

7.9 

8.0 

(W)  260-280 

3.1 

6.9 

.9 

10.9 

5.9 

6.0 

290-310 

1.9 

11.7 

4.4 

18.1 

7.6 

8.0 

320-340 

.2 

7.2 

3.2 

10.6 

8.1 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.3 

//////////// 

TOMS 

1  12.9 

59.7 

25.5  1 

.5  .3 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL 

IfUKBER  OF  OBSEKVKriOnS 

930 
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OPBRKmC  UXATICH  'A* 
OSAFSEAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEETAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  HAY  HOURS:  18-20 


DIRKCTIOW  1 
(DBOOBS)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  HI  KNOTS 

20-24  25-29  20-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

1.6 

.1 

3.8 

4.2 

4.0 

020-040 

.8 

1.3 

.5 

2.6 

6.2 

5.5 

050-070 

.6 

4.0 

3.5  .6 

8.8 

9.3 

9.0 

(E)  080-100 

2.0 

6.8 

2.9 

11.7 

7.8 

8.0 

110-130 

.8 

2.3 

.8 

3.8 

7.1 

7.0 

140-160 

.1 

.9 

.4 

1.4 

7.8 

8.0 

(S)  170-190 

.6 

.2 

.9 

7.8 

7.5 

200-220 

1.2 

3.7 

1.4  .1 

6.3 

7.4 

7.0 

230-250 

.9 

6.6 

1.2  .1 

8.7 

6.9 

6.0 

(W)  260-280 

2.4 

7.1 

.6 

10.1 

6.0 

6.0 

290-310 

4.2 

13.1 

.9 

18.2 

6.0 

6.0 

320-340 

5.7 

16.2 

1.3 

.1 

23.3 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.4 

//////////// 

TOTALS 

1  20.7 

64.2 

13.8  .8 

.1 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPSmTIIIG  LOCMTIon  *A* 
USAFEIKC,  ASHEVILI2  RC 


PERCEBTACE  FREQUKHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

sranon  NUNBER:  74788O  STAHOR  name:  MACOILL  AFB/TAKPA  FL  period  of  record:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  inC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


WIND  SPEm  IN  KNCTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.2 

2.5 

8.7 

3.4 

3.0 

020-040 

5.2 

1.2 

.9 

7.2 

4.2 

3.0 

050-070 

1.6 

3-5 

2.5 

.2 

7.8 

7.8 

8.0 

(E)  080-100 

4.4 

16.1 

4.3 

.1 

24.9 

7.1 

7.0 

110-130 

1.1 

4.2 

.9 

6.1 

6.4 

6.0 

140-160 

.6 

.9 

1.5 

5.3 

5.5 

(S)  170-190 

.5 

1.0 

.1 

1.6 

5.6 

5.0 

200-220 

.9 

1.7 

1.0 

3.5 

7.1 

7.0 

230-250 

2.2 

2.8 

.1 

5.1 

4.9 

5.0 

(W)  260-280 

3.8 

2.4 

.4 

.1 

6.7 

5.0 

4.0 

290-310 

4.7 

3.4 

.1 

8.3 

4.4 

4.0 

320-340 

7.6 

4.2 

.1 

11.9 

4.1 

4.0 

VMOABLB 

1 

CAUI 

///////////////////////// //////////////////////////////////////////////////// 

6.6 

Him  mm 

TODOS 

38.8 

43.9 

10.4 

.4 

100. u 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  48 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  101 


amianK  uxxnaii  *a* 

DSAFEtAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


PIRECnOR  1 

1  l-« 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

1.2 

.1 

3.6 

3.9 

3.0 

020-040 

3.1 

2.2 

.4 

5.7 

4.6 

4.0 

050-070 

2.8 

6.0 

2.6 

.1 

11.5 

7.0 

7.0 

(E)  080-100 

5.7 

8.6 

2.2 

.1 

16.6 

6.1 

6.0 

110-130 

2.3 

5.1 

1.0 

.0 

8.4 

6.2 

6.0 

140-160 

1.9 

4.3 

.9 

.0 

.0 

7.2 

6.4 

6.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.8 

.4 

.0 

3.5 

5.8 

5.0 

200-220 

1.2 

3.6 

2.2 

.3 

.1 

7.4 

8.3 

8.0 

230-250 

2.0 

4.1 

1.0 

.1 

7.2 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

3.5 

3.8 

.4 

.0 

7.7 

5.1 

5.0 

290-310 

2.6 

5.1 

.0 

8.7 

6.1 

6.0 

320-340 

2.6 

B 

.0 

.0 

8.2 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

auH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

TCTALS 

31.3 

50.5 

13.1 

.6 

.1 

100.0 

5.9 

6,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPKRATIRG  LOCMIOH  "A* 
DSAFEnc,  ».«annrrT.T.B  rc 


FKRCKRTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  ISOO  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIFBCTIOII  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1-1 

2.2 

4.3 

7.0 

8.0 

020-040 

3.2 

6.5 

9.7 

5.2 

6.0 

050-070 

4.3 

12.9 

6.5 

23.7 

7.3 

7.0 

(B)  080-100 

8.6 

9.7 

1.1 

19.4 

4.5 

5.0 

110-130 

3.2 

6.5 

1.1 

10.8 

5.9 

5.0 

140-160 

2.2 

5.4 

2.2 

9.7 

7.3 

8.0 

(S)  170-190 

2.2 

2.2 

4.3 

5.8 

5.5 

200-220 

2.2 

1.1 

3.2 

9.3 

9.0 

230-250 

3.2 

3.2 

10.7 

10.0 

(W)  260-280 

290-310 

1.1 

1.1 

1.1 

3.2 

6.3 

5.0 

320-340 

2.2 

1.1 

3.2 

9.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.4 

//////////// 

TODILS 

25.9 

49.8 

IS. 5  1.1 

100.0 

6.1 

6.0 

TOmU  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  93 
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OPERKTIIIG  LOCATIOn  'A* 
USAFEZAC,  ASBEVIU.B  HC 


PERCB1«XAGE  FREQUBRCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLI  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUl  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOR 

(DEOtEBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

mi 

.1 

1.2 

2.3 

2.0 

020-040 

B 

1.2 

.1 

4.3 

3.6 

3.0 

050-070 

m 

5.1 

1.3 

13.9 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

11.4 

8.0 

.3 

19. e 

4.3 

4.0 

110-130 

5.9 

5.8 

.7 

12.3 

5.0 

5.0 

140-160 

2.1 

5.6 

.6 

8.2 

6.0 

6.0 

(SI  170-190 

3.8 

1.1 

6.3 

6.7 

6.0 

200-220 

1.8 

.2 

3.4 

5.4 

5.0 

230-250 

1.8 

3.3 

4.7 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

5.9 

3.3 

4.0 

290-310 

1.0 

3.8 

3.3 

3.0 

320-340 

B 

.1 

1.0 

2.6 

2.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.4 

//////////// 

lOZHLS 

43.8 

35.4 

4.3 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSOtVATIONS  900 
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OPERKnilG  LOCKTIOR  ‘A* 
DSAFETAC,  AaBB\ai.LB  RC 


PBRCENTAGB  FBEQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STKnan  NUHBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTB:  JUN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNCTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.9 

.9 

1.9 

2.0 

020-040 

3.0 

1.8 

4.8 

3.9 

3.0 

050-070 

8.0 

4.6 

.3 

12.9 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

13.6 

4.3 

17.9 

3.7 

3.0 

110-130 

6.9 

4.7 

.1 

11.7 

4.3 

4.0 

140-160 

3.4 

7.7 

1.6  .1  .1 

12.9 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

2.6 

3.6 

.6 

6.7 

5.6 

5.5 

200-220 

1.3 

1.0 

.1  .1 

2.6 

6.8 

4.0 

230-250 

2.1 

2.7 

4.8 

5.1 

5.0 

(H)  260-280 

3.6 

2.3 

5.9 

4.1 

4.0 

290-310 

1.1 

.3 

.1 

1.6 

3.7 

3.5 

320-340 

.3 

.2 

.6 

3.2 

3.0 

VMOABLB 

1 

CAU1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.0 

//////////// 

TCnALS 

1  46.8 

33.2 

2.8  .1  .1  .1 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRMrniG  LOCMnOR  'A* 
OSAFTEAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENIAGE  FEEQUERCY  OF  OCCUREENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SmriOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUS  80  -  JUL  90 

LST  TO  OTC:  +  5  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


DIRECTIOn  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

wiNd 

(N)  350-010 

.8 

.8 

1.9 

2.0 

020-040 

2.6 

1.9 

.2 

4.7 

4.2 

3.5 

050-070 

6.9 

5.8 

1.6 

14.2 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

11.8 

5.4 

.6 

17.8 

4.0 

4.0 

110-130 

5.6 

7.2 

.6 

13.3 

5.1 

5.0 

140-160 

4.4 

8.4 

1.0  .1 

14.0 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

2.3 

3.0 

.7  .1 

6.1 

5.6 

5.0 

200-220 

1.7 

2.0 

.4  .1  .1 

4.3 

6.4 

6.0 

230-250 

2.0 

2.8 

.4  .1 

5.3 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

1.8 

.1 

5.1 

4.0 

4.0 

290-310 

2.2 

.8 

.1 

3.1 

4.1 

4.0 

320-340 

.8 

.2 

1.0 

3.9 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

1  44.3 

39.3 

5.7  .3  .1  .1 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFEBATIIVG  LOCAXIOR  *A* 
USAFBTAC,  AI^B^OLLE  RC 


FBRCBTIAGB  FREQUBHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTIOII  NUMBER:  747880  SOMIOW  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  3S0-O10 

.6 

.7 

1.2 

4.9 

5.0 

020-040 

.8 

.9 

1.7 

5.1 

5.0 

OSO-070 

2.2 

4.0 

2.3 

8.6 

6.8 

6.0 

(B)  080-100 

2.2 

4.2 

-7 

7.1 

5.8 

5.5 

110-130 

6.0 

4.4 

1.2 

11.7 

5.2 

4-0 

140-160 

11.8 

8.1 

.7 

20.6 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

7.4 

6.3 

.6 

14.3 

4.8 

4.0 

200-220 

2.1 

5.8 

2.0 

.2 

10.1 

7.0 

6.0 

230-250 

3.6 

2.2 

1.1 

6.9 

5.6 

4.0 

(W)  260-280 

4.1 

2.4 

.3 

6.9 

4.3 

3.0 

290-310 

1.2 

2.3 

.1 

3.7 

5.2 

6.0 

320-340 

1.6 

1.8 

.1 

3.4 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.9 

//////////// 

TOTALS 

43.6 

43.1 

9.1 

.2 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERKTIRC  UXATIOH  *A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIREcnON 
(DECREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  ' 

TOTAL 

% 

MEAN 

vaND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

.7 

2.0 

4.2 

4.0 

020-040 

.7 

1.3 

2.0 

5.4 

6.0 

050-070 

1.7 

3.7 

1.2 

6.6 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

1.3 

3.0 

.8 

5.1 

6.4 

6.0 

110-130 

2.1 

1.1 

.3 

3.6 

4.7 

4.0 

140-160 

4.3 

3.0 

.1 

.1 

7.6 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

3.0 

2.9 

1.3 

7.2 

5.8 

5.0 

200-220 

4.0 

9.8 

4.6 

.8 

19.1 

7.6 

8.0 

230-250 

8.9 

5.9 

2.8 

.1 

17.7 

5.7 

4.0 

(W)  260-280 

8.2 

7.0 

.3 

15.6 

4.7 

4.0 

290-310 

2.9 

4.4 

.6 

.1 

e.o 

5.6 

6.0 

320-340 

la2 

2.8 

.4 

4.4 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS 

39.6 

45.6 

12.4 

1.1 

100.0 

5.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPEIWTIIIG  I.OCKriOII  ’A* 
USAFErac,  ASaE\aLLE  AC 


PERCENTAGB  FREQUKACY  OF  OCCURRERCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  mJKBBR;  747880  STATIOtl  NAME:  HACOILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15- 

19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

KEDIAH 

WIND 

(H)  350-010 

1.2 

1.1 

2.3 

4.4 

4.0 

020-040 

1.4 

2.6 

.1 

.1 

4.2 

6.0 

6.0 

050-070 

1.0 

3.0 

1.0 

.2 

.1 

5.3 

7.8 

7.0 

(E)  080-100 

.6 

2.8 

1.4 

.2 

5.2 

8.1 

8.0 

110-130 

.9 

1.7 

.4 

.1 

3.1 

6.6 

7.0 

140-160 

1.4 

2.2 

.6 

.1 

4.3 

6.1 

5.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.1 

.8 

.1 

3.3 

6.4 

6.0 

200-220 

2.1 

7.4 

3.2 

,7 

13.4 

8.0 

8.0 

230-250 

3.4 

8.3 

4.0 

.1 

15.9 

7.2 

7.0 

(H)  260-280 

7.0 

7.6 

.6 

.1 

15.2 

5.2 

5.0 

290-310 

4.4 

10.2 

.6 

15.2 

6.1 

6.0 

320-340 

2.3 

8.3 

.3 

11.0 

6.3 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3 

//////////// 

toeivls 

1  27.2 

56.3 

13.0  1 

-5 

.2  .1 

100.0 

6.5 

6-0 

TOTU. 

HUMBER  OF  ceSERVATIOHS 

900 
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OPEMTIIIG  uxxnan  *A* 
DSAFBXK,  ASBEVILLB  NC 


PBPCEIIIAGB  FRBQUERCy  OF  OCXTURREHCB  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSER\nkTIONS 

SXATIOR  miKBBR:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FI.  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  JON  HOURS:  18-20 


DIRECTIOW  1 
(DBORBBS)  1 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN 
10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.9 

.8 

.1 

3.8 

3.4 

3.0 

020-040 

1.9 

2.1 

.2  .2  .1 

4.6 

6.0 

5.0 

050-070 

2.2 

2.9 

2.3  .4  .1 

8.0 

7.e 

7.5 

(E)  080-100 

3.4 

5.2 

1.9  .2 

10.8 

6.B 

6.0 

110-130 

1.9 

2.3 

1.2 

5.4 

6.5 

6.0 

140-160 

1.8 

1.2 

.7  .2 

3.9 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

1.2 

1.0 

.6 

2.8 

5.7 

5.0 

200-220 

2.1 

4.1 

1.0  .2 

7.4 

6.6 

6.0 

230-250 

2-7 

6.2 

.7  .1 

9.7 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

4.3 

6.9 

.6 

11.8 

5.2 

5.0 

290-310 

5.2 

7.9 

.7 

13.8 

5.2 

5.0 

320-340 

6.1 

7.8 

.1 

14.0 

4.6 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

TOTALS 

1  35.7 

48.4 

10.1  1.0  .5 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  57 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  110 


OPEn^TinG  LOCATIOH 
USAFETKC,  KSBBmLE  liC 


PBRCHTOGB  FREQUEROr  OP  OCCUHRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  mJKBER:  747880  STATION  RAMS:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  BO  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  EKOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.9 

.1 

5.0 

2.4 

2.0 

020-040 

4.0 

1.6 

5.6 

3.6 

3.0 

050-070 

4.1 

4.8 

1.7  .1 

10.7 

6.0 

6.0 

(B)  oeo-100 

7.2 

7.6 

1.3 

16.1 

5.4 

5.0 

110-130 

4.1 

4.0 

.7 

8.8 

5.1 

5.0 

140-160 

1.7 

3.0 

.7  .1 

5.4 

6.6 

7.0 

IS)  170-190 

1.2 

2.4 

.2 

3.9 

6.0 

6.0 

200-220 

2.6 

2.0 

.3 

4.9 

5.1 

4.0 

230-250 

3.8 

2.6 

6.3 

4.1 

4.0 

(«)  260-2(K> 

7.6 

2.2 

9.B 

3.5 

4.0 

290-310 

5.6 

1.8 

.1 

7.4 

3.8 

4.0 

320-340 

4.4 

1.2 

5.7 

3.1 

3.0 

9M(UBU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.4 

//////////// 

TODOS 

51.2 

33.3 

5.0  .2 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  58 
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OPERKtOG  uxxncm  ’A* 
aSAFEnC,  ASBEVILLB  hc 


PERCEIflAGE  FREQUHDCY  OP  OCCURRERCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  Jin.  90 

1ST  TO  UTC:  +  S  MONTH:  JUM  HOURS:  ALL 


DIRBCnOH 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGSREBS) 

« 

WIND 

WIND 

(E)  350-010 

1.7 

.4 

.0 

2.2 

3.2 

3.0 

020-040 

2.2 

1.7 

.1 

.0  .0 

4.0 

4.6 

4.0 

050-070 

4.2 

4.2 

1.5 

.1  .0 

10.0 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

6.5 

5.1 

.9 

.0  .0 

12.5 

5.0 

4.0 

110-130 

4.2 

3.9 

.7 

.0 

8.7 

5.1 

5.0 

140-160 

3.9 

4.9 

.7 

o 

O 

9.6 

5.6 

5.0 

(8)  170-190 

2.6 

3.0 

.7 

.0 

6.3 

5.6 

5.0 

200-220 

2.2 

4.2 

1.5 

.3  .0 

.0 

8.2 

7.1 

7.0 

230-250 

3.5 

4.1 

1.1 

o 

o 

o 

8.7 

5.9 

5.0 

(W)  260-280 

5.3 

3.9 

.2 

.0 

9.5 

4.5 

4.0 

290-310 

3.2 

3.6 

.3 

eO 

7.  1 

5.1 

5.0 

320-340 

2.2 

2.8 

.1 

5.1 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

OUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

//////////// 

TOTALS 

41.7 

41.8 

7.8 

.5 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL 

mJMBBR  OF  OBSERVATIOns 

7200 

C  -  4  -  59 
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OPSSWnm  IOCATIOH  *A*  PKKCEimCg  frequenct  op  ocotrreivce  sukpacb  wind  direction  versus  wind  speed 

DSAFEinC,  AS8BV1L1S  IfC  FRGH  SOURLY  OBSERVATIONS 


S1ATI0II  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  JVN  HOURS:  ALL 


CKTBGORT  A:  CEILIBG  GE 

VlSIBILITlf 

200  BUT  tESS  TEAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 
AHD/OR 

6B  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUI  LESS  TEAR  3  MILES 

1/2  MILE  (0800  METERS). 

(4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTIOR  1 

1  1-* 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-X4  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

1.4 

1.4 

1.4 

4.2 

6.3 

8.0 

020-040 

2.8 

9.9 

1.4  1.4 

15.5 

7.9 

7-0 

050-070 

7-0 

4.2 

1.4 

12.7 

6.2 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

2.8 

5.6 

5.8 

6.0 

110-130 

7.0 

4.2 

8.5 

19.7 

7.1 

6.5 

140-160 

4.2 

4.2 

2.8  2.8  1.4  1.4 

16.9 

11.2 

9.5 

(S)  170-190 

1.4 

1.4 

2.8 

10.0 

10.0 

200-220 

1.4 

1.4  1.4 

1.4 

5.6 

21.3 

20.5 

230-250 

1.4 

1.4 

9.0 

9.0 

(W)  260-280 

1.4 

1.4 

7.0 

7.0 

290-310 

2.8 

1.4 

4.2 

7.7 

6.0 

320-340 

1.4 

1.4 

7-0 

7.0 

giUOABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.5 

//////////// 

1DIAL8 

1  25.2 

33.7 

19.7  4.2  5.6  1.4 

1.4 

100.0 

8.0 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS 

71 

C  -  4  -  60 
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GPBRKruK:  uxsanoH  *a* 
OSAFRnC,  ASBBVILLB  HC 


PERCEIIIA6E  FRBQUEUCY  OF  OCCURSENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLy  OBSERVATIOHS 

StATION  HUMBER:  747880  STATIOH  NAME:  HACXrUi  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MOWTH:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRBCTIOII 

(DKCHHES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

4 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  3S0-010 

1.4 

1.4 

2.0 

2.0 

020-040 

4.5 

.9 

.3 

5.7 

3.5 

3.0 

050-070 

6.1 

4.1 

.2 

10.4 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

14.8 

5.8 

.2  .1 

21.0 

3.8 

3.0 

110-130 

5.6 

5.7 

.5  .1 

11.9 

4.8 

5.0 

140-160 

3.2 

6.9 

2.2 

12.3 

6.4 

6.0 

(S)  170-190 

1.6 

3.8 

.5 

5.9 

6.2 

6.0 

200-220 

1.5 

1.5 

3.0 

4.7 

4.5 

230-250 

2.9 

1.6 

.1 

4.6 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

3.4 

1.1 

4.5 

3.6 

4.0 

290-310 

1.6 

.6 

2.3 

3.4 

3.0 

320-340 

1.7 

.3 

2.0 

3.2 

3.0 

VARIABLK 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.9 

//////////// 

TOTALS 

48.3 

32.3 

4.0  .2 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 

C  -  4  -  61 
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OFBBATIIIG  I/XZKTIOII  *A*  FERCEHTAGE  FREQUEHCT  OF  OCCUPREMCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSraC,  ASBEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  IIUHBER:  747880  STAnOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  OICs  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN 
10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.5 

1.5 

2.3 

2.0 

020-040 

5.2 

.5 

.2 

5.9 

2.9 

2.0 

050-070 

6.9 

3.5 

.1 

10.5 

3.7 

3.5 

(B)  080-100 

17.8 

3.7 

.2 

21.7 

3.3 

3.0 

110-130 

7.4 

4.4 

.2 

12.0 

4.4 

4.0 

140-160 

2.9 

8.4 

1.2 

12.5 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

1.8 

3.9 

.4 

6.1 

5.8 

6.0 

200-220 

1.5 

1.1 

2.6 

4.6 

4.0 

230-250 

2.0 

1.3 

3.3 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

3.2 

1.1 

4.3 

3.7 

4.0 

290-310 

1.6 

.5 

.1 

2.3 

3.4 

3.0 

320-340 

.8 

.2 

1.0 

3.2 

3.0 

VMOABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

//////////// 

TOCALS 

1  52.6 

28.6 

2.4 

100.0 

3.5 

4.0 

rOIAL  NUMBER  OF  OBSERVKTIONS 

930 

C  -  4  -  62 
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OPERnHIG  LOCATIOR  'A* 
USAPKEAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCERTAGE  FRBQUERCY  OF  OCCUERBRCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RUNBER:  747880  STATIOR  RAKE:  MACDUJ,  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


DUtBCnOH  1 
(DBGNEES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

vaND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.2 

.2 

.1 

1.5 

3.2 

2.0 

020-040 

3.3 

1.3 

.2 

4.8 

4.0 

3.0 

050-070 

7.2 

5.1 

1.0 

13-2 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

11.7 

6.2 

.3 

18.3 

4.2 

4.0 

110-130 

8.3 

7.8 

16.1 

4.6 

4.0 

140-160 

4.5 

8.2 

.8  .1 

13.5 

5.7 

5.5 

(S)  170-190 

3.3 

3.3 

.3 

7.0 

5.0 

5.0 

200-220 

2.2 

.9 

.2 

3.2 

4.3 

4.0 

230-250 

1.7 

.8 

2.5 

3.7 

4.0 

{«)  260-280 

3.1 

.6 

.1 

3.9 

3.4 

3.5 

290-310 

1.1 

.8 

1-8 

4.1 

4.0 

320-340 

.9 

.3 

1.2 

3.5 

3.0 

VARIABLB 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.9 

//////////// 

lOEKLS 

1  48.5 

35.5 

3.0  .1 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  63 
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OFERKTIIIG  waaion  *A* 
USAFEnc,  ASHEVILLE  EC 


PERCEirEAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUKBBR:  747880 


STATIOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 
LST  TO  irrC:  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


%riND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

1.1 

.4 

1.5 

3.9 

4.0 

020-040 

1.4 

.9 

-1 

2.4 

4.5 

4.0 

050-070 

1.7 

4.2 

1.2  .1 

7.2 

6.8 

6,0 

(E)  080-100 

2.2 

4.9 

1.3 

8.4 

6.3 

6.0 

110-130 

3.2 

6.8 

1.0 

11.0 

5.9 

6.0 

140-160 

13.1 

13.8 

.3 

27.2 

4.6 

5.0 

(S)  170-190 

8.0 

4.6 

.5  .1 

13.2 

4.7 

4.0 

200-220 

4.5 

2.6 

.2  .1 

7.4 

4.4 

4.0 

230-250 

2.9 

1.2 

.3 

4.4 

4.5 

3.0 

(H)  260-280 

4.9 

2.5 

7.4 

3.9 

4.0 

290-310 

1.3 

2.4 

.1  .1 

3.9 

5.5 

6.0 

320-340 

1.7 

.9 

2.6 

4.0 

4.0 

VARIABU 

CWC 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.4 

//////////// 

TOTALS 

46.0 

45.2 

5.0  .4 

100.0 

4.8 

5.0 

Tonau.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  64 
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GPBMTIlfG  toaaicm  *A*  PERCEWTAGK  FRBSUEHCr  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  BOURLI  OBSERVATIONS 


SIMIOW  RIMBBR:  747880  STATION  NAME:  HACSILL  AFB/TAHPA  FL 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


OIRBCTIOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  350-010 

.8 

.9 

.1 

1.7 

5.7 

5.5 

020-040 

.9 

1.4 

.1 

2.4 

5.7 

6.0 

050-070 

1.4 

3.3 

.4  .2 

5.4 

6.5 

6.0 

(E)  OSO-100 

2.2 

3.2 

.8  .2 

6.3 

6.4 

6.0 

110-130 

3.1 

1.9 

.3 

5.4 

4.8 

4.0 

140-160 

4.2 

2.9 

.6 

7.7 

4.9 

4.0 

(S)  170-190 

5.2 

3.7 

.4 

9.2 

4.5 

4.0 

200-220 

5.8 

9.2 

1.8  .1 

17.0 

5.8 

6.0 

230-250 

10.0 

5.8 

2.0 

17.8 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

7.5 

4.7 

.4 

12.7 

4.5 

4.0 

290-310 

2.8 

3.2 

.1 

6.1 

4.8 

5.0 

320-340 

1.7 

3.5 

.2 

5.5 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

1 

OUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.7 

//////////// 

TOTALS 

1  45.6 

43.7 

7.2  .5 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  65 
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oFsmnm:  locktior  'a* 

DSAFEmc,  ASHEVILLE  RC 


PERCERTAGE  FREQUERCI  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

sranon  RUHBER:  74788O  station  name:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  period  of  record:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.9 

1.2 

.3 

.1 

3.5 

5.1 

4.0 

020-040 

1.7 

1.8 

.6 

4.2 

5.8 

5.0 

050-070 

1.3 

2.8 

1.1 

.2 

5.4 

7.3 

7-0 

(E)  080-100 

2.3 

2.8 

.9 

.1 

6.0 

6.1 

6.0 

110-130 

1.7 

1.4 

.5 

.1  .1 

3.9 

6.7 

5.0 

140-160 

1.6 

1.9 

.9 

.4  .1  .1 

5.1 

8.0 

7.0 

(S)  170-190 

1.4 

1.8 

1.0 

.2 

4.4 

7.6 

8.0 

200-220 

3.2 

6.0 

2.4 

.2 

11.8 

6.9 

6.5 

230-250 

5.6 

7.1 

1.5 

14.2 

5.8 

5.0 

(«)  260-280 

5.6 

7.1 

.4 

13.1 

5.1 

5.0 

290-310 

3.7 

8.3 

.2 

12.2 

5.5 

6.0 

320-340 

3.2 

7.3 

.6 

11.2 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5-1 

//////////// 

TOTALS 

33.2 

49.5 

10.4 

1.2  .2  .2 

100.0 

5-8 

6.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  66 
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OPENMIRG  LOCATIOH  'A* 
USAFXXAC,  ASBEVILLB  AC 


PERCEATA6E  FPBQUERCY  OF  OCCURREMCB  SUItFACB  WIND  DIRBCTIOtt  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURir  OBSERVATIONS 

SIXnOH  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  KACSIEL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

1ST  TO  UTC:  *  5  MONTH;  JUL  HOURS:  18-20 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WDID  SPEED  IN  KHOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.4 

1.5 

5.9 

3.4 

3.0 

020-040 

2.9 

1.7 

.4 

5.1 

4.9 

4.0 

050-070 

2.4 

2.8 

2.5 

.1  .2 

8.0 

7.5 

6.0 

(E)  080-100 

5.8 

4.4 

1.1 

.1 

11.4 

5.2 

4.0 

110-130 

2.8 

2.5 

1.0 

.1 

6.4 

5.9 

5.0 

140-160 

1.1 

2.7 

.6 

.2  .1 

4.7 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

1.4 

1.6 

.2 

.1  .1 

3.4 

5.9 

5.0 

200-230 

2.7 

2.9 

.8 

.1 

6.5 

5.9 

6.0 

230-250 

3.3 

7.4 

4.6 

4.0 

(W)  260-380 

5.3 

9.5 

4.6 

5.0 

290-310 

4.7 

.2 

11.4 

4.5 

4.0 

320-340 

D 

4.6 

10.9 

4.2 

4.0 

T]UC.'.BU 

OklM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

TOTALS 

44.6 

38.0 

6.8 

-7  -4 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL 

mJHBER  OF  OBSERVATIORS  928 

C  -  4  -  67 
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OPSKATIRG  UXXriOfI  ’A"  FSRCEHTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAEEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROH  BODRLy  OBSERVATIONS 

sranon  NUHBER:  747880  STATIOH  NAME:  HACOILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEQ>  IN  KRCrrS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

-lEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

.8 

4.9 

2.6 

2.0 

020-040 

7.1 

.3 

.3 

7.8 

2.7 

2,0 

050-070 

5.5 

4.3 

.5  .1 

10.5 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

8.7 

5.0 

.4 

14.1 

4.4 

4.0 

110-130 

5.9 

4.6 

.6 

11.2 

4.8 

4.0 

140-160 

1.7 

5.4 

1.2  .1 

8.4 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

2.7 

1.6 

.4 

4.7 

5.0 

4.0 

200-220 

1.2 

.6 

.2  .1 

2.2 

5.5 

4.0 

230-250 

3.6 

2.2 

.2 

5.9 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

5.3 

1.5 

6.8 

3.4 

4.0 

290-310 

3.9 

.9 

4.7 

3.4 

3.5 

320-340 

2.9 

.5 

3.5 

3.0 

3.0 

VMtlABU 

1 

CALN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.3 

//////////// 

Tcrnas 

1  52.6 

27.7 

3.8  .3 

100.0 

3.7 

4.0 

TOTM.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 

C  -  4  -  68 
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OPERATIHG  LOCATION  *A* 
OSAFBIAC,  ASBEVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747880  STATION  HAKE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


DIRECnoil  1 

1  1-* 

5-9 

10-14  15- 

WIHD  SPEED  IK  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBCRBES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.0 

.6 

-1 

.0 

2.7 

3.5 

3.0 

020-040 

3.4 

1.1 

.3 

4.8 

4.0 

3-0 

050-070 

4.1 

3.8 

.9 

.1  .0 

8.8 

5.4 

5.0 

(B)  oao-100 

8.2 

4.5 

.6 

.1 

13.4 

4.5 

4.0 

110-130 

4.8 

4.4 

.5 

o 

o 

o 

9.7 

5.0 

5.0 

140-160 

4.0 

6.3 

1.0 

o 

o 

11.4 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

3.2 

3.0 

.5 

.1  .0 

6.8 

5.3 

5.0 

200-220 

2.8 

3.1 

.7 

.1 

6.7 

5.6 

5.0 

230-250 

4.1 

2.9 

.5 

7.5 

4.9 

4.0 

(W)  260-260 

4.7 

3.0 

.1 

7.8 

4.3 

4.0 

290-310 

2.8 

2.7 

.1 

-0 

5.6 

4.7 

4.0 

320-340 

2.4 

2.2 

.1 

4.7 

4.7 

4.0 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

//////////// 

Tonas 

1  46.5 

37.6 

5.4 

.5 

100.0 

4.4 

4.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7435 

C  -  4  -  69 
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opkimtim:  uxatioh  *a* 
USAFSnC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEMTACB  FREQUBIOr  OF  OCCVERENCS  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HCURLy  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747880  STATION  RAKB;  MACOILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSr  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


COTOOBI  A:  CEILINC  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITS  VISIBILITI  6E  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 


VISIBILITY  GE  1/2  KILE 

(0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4600  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1-4  5-9  10-14 

WIND  SPEED  IN  RROTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

6.7 

6.7 

6.5 

6.5 

020-040 

10.0  6.7  3.3 

20.0 

5.7 

4.5 

050-070 

6.7  16.7 

23.3 

8.6 

10.0 

(B)  080-100 

10.0 

10.0 

6.0 

6.0 

110-130 

3.3  3.3 

3.3 

10.0 

16.0 

12.0 

140-160 

3.3 

3.3 

6.7 

11.0 

11.0 

(S)  170-190 

3.3 

3.3 

6.7 

8.0 

8.0 

200-220 

230-250 

3.3 

3.3 

14.0 

14.0 

(H)  260-280 

3.3 

3.3 

8.0 

8.0 

290-310 

3.3 

3.3 

2.0 

2.0 

320-340 

VARIABLE 

1 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.7 

//////////// 

TOTALS 

23.3  33.3  26.6 

6.6  3.3 

100.0 

7.8 

7.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  30 


C  -  4  -  70 
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operkthig  locKnoR  *a* 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

sxxnon  number:  747880  STATION  NAME:  NACDILL  AFB/ITWPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


ontBcncn 

(OSGRBBS) 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.3 

.2 

2.5 

2.0 

2.0 

020-040 

5.5 

1.4 

6.9 

3.1 

2.0 

050-070 

8.3 

5.2 

.1 

13.5 

4.2 

4.0 

(E)  oeo-100 

15.7 

7.7 

.3 

23.8 

4.2 

4.0 

110-130 

5.8 

4.2 

.4 

10.4 

4.6 

4.0 

140-160 

2.6 

4.6 

1.5  .2 

8.9 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

2.2 

2.3 

.3  .1 

4.8 

5.4 

5.0 

200-220 

2.0 

.5 

.1 

2.7 

3.9 

4.0 

230-250 

2.8 

.8 

.2 

3.8 

3.8 

3.0 

(H)  260-280 

3.7 

.8 

4.4 

2.8 

2.0 

290-310 

1.8 

.4 

2.3 

3.0 

3.0 

320-340 

.6 

.5 

1.2 

3.9 

4.0 

VMUAHLB 

1 

CKLH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.8 

//////////// 

TOTALS 

1  53.3 

28.6 

2.9  .3 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  71 
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OPERKnilG  UKATim  *A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLB  HC 


PKHC'ENTAGE  FREgUEHCY  OP  OCCUKRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVAIIONS 

SIATIOII  RIMBBR:  747880  SIATIOR  HAHB:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUQ  80  -  JUL  90 

LSI  TO  UIC:  *  5  MONTH:  AUG  SOURS:  03-0S 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  RNCTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

2.5 

.2 

2.7 

2.3 

2.0 

020-040 

5.1 

1.9 

7.0 

3.3 

3.0 

050-070 

10.4 

3.9 

.2 

14.5 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

17.8 

5.3 

-1 

23.2 

3.6 

3.0 

110-130 

6.3 

4.5 

.1 

11.0 

4.2 

4.0 

140-160 

3.4 

6.0 

1.3  .1 

10.9 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

1.8 

.1  .1  .2 

4.0 

6.1 

5-0 

200-220 

.9 

1.1 

.1  .1 

2.2 

6.6 

5.0 

230-250 

2.4 

.8 

.4 

3.5 

4.3 

3.0 

(V)  260-280 

3.0 

.5 

3.5 

2.6 

2.0 

290-310 

.5 

.2 

.8 

3.3 

4.0 

320-340 

.8 

.3 

1.1 

3.1 

2.5 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.7 

//////////// 

TOTALS 

54.8 

26.5 

2,3  -1  .3  .1 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  72 
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orawnHG  uxxnof  ‘a* 
DSAFEZAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCEIfCAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATICMS 

SXAnOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  S  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


DIRECnOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

2.7 

.4 

3.1 

3.0 

3.0 

020-040 

5.4 

1.4 

.1 

6.9 

3.3 

3.0 

050-070 

8.0 

6.8 

1.0 

15.7 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

16.3 

6.6 

.2 

23.1 

3.8 

4.0 

110-130 

5.3 

7.2 

.2 

12.7 

4.9 

5.0 

140-160 

3.9 

6.2 

.9  .1 

11.1 

5.8 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

3.3 

.3  .1  .2 

5.7 

6.5 

6.0 

200-220 

.6 

.8 

.2 

1.6 

6.1 

6.0 

230-250 

1.5 

1.5 

.3 

3.3 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

2.4 

.6 

3.0 

3.3 

3.0 

290-310 

.8 

.1 

.9 

2.8 

3.0 

320-340  ! 

1 

.6 

.2 

.9 

4.6 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

//////////// 

TOTALS 

1  49.2 

34.9 

3.4  .2  .2 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  73 
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OFEmnUG  LOCKTIOH  'A' 
DSKFEIKC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEimGE  FREQUERCr  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

sranon  number:  747880  STAnOR  HAKE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  OTC:  +  5  MOinB:  AUG  HOURS:  09-11 


DIRBCriOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.2 

.5 

.3 

3.0 

4.3 

4.0 

020-040 

2.2 

1.8 

4.0 

4.5 

4.0 

050-070 

2.7 

4.7 

1.4  .2 

9.0 

6.6 

6.0 

(8)  080-100 

4.5 

4.6 

1.1 

10.2 

5.7 

5.0 

110-130 

4.3 

6.8 

.6 

11.7 

5.4 

5.0 

140-160 

12.0 

9.7 

1.0 

22.7 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

8.1 

4.3 

.2  .1 

.1  .1 

12.9 

4.6 

4.0 

200-220 

2.4 

2.7 

.2 

.2 

5.5 

5.7 

5.0 

230-250 

2.9 

1.7 

.3 

4.9 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

4.6 

2.0 

.2 

6.9 

3.9 

3.0 

290-310 

1.6 

.5 

.1 

2.3 

4.2 

4.0 

320-340 

1.9 

1.6 

3.5 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

TOTALS 

49.4 

40.9 

5.4  .3 

.3  -1 

100.0 

4.8 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  74 
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araMTiRe  uxxncm  *a* 
osafrm;,  ashevius  nc 


PERCEHIAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIOHS 

srarioil  NUMBER:  747880  STKrTOH  NAME:  NACDILl.  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  ID  UTC:  +  5  MONTB:  AUG  HOURS:  12-14 


DIRECnCH 

(OBGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIND  SPEED  IN  ENOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.8 

.2 

1.5 

5.9 

5.0 

020-040 

1.7 

.3 

3-7 

5.1 

5.0 

050-070 

4.0 

.5 

.2 

7.3 

5.9 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

2.5 

.5 

.1 

4.9 

6.1 

6.0 

110-130 

B 

1.9 

.3 

4.0 

5.0 

5.0 

140-160 

B 

3.1 

.5 

.2 

10.0 

4.8 

4.0 

(S)  170-190 

5.3 

4.1 

.8 

.1 

.1 

10.3 

5.4 

4.0 

200-320 

5.5 

6.8 

1.9 

.1 

14.3 

6.2 

6.0 

230-390 

9.0 

5.3 

.6 

14.9 

4.4 

4.0 

(H)  260-280 

B 

4.2 

.6 

.2 

12.5 

4.8 

4.0 

290-310 

B 

4.5 

.2 

8.0 

5.1 

5.0 

320-340 

1.8 

3.2 

.4 

5.5 

5.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.1 

//////////// 

IDEALS 

1  46.5 

42.1 

6.8 

.7 

.1 

-2 

100.0 

5.1 

5.0 

IDEAL 

iniMBBR  OP 

OBSERVATIOHS 

930 

C  -  4  -  75 
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OFBmnm:  LOCATIOR  ‘A*  PSRCEinAGE  frequercit  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

DSAFEIKC,  Ksasmix  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

snncil  NUMBER:  747880  STATION  NMfE:  MACDIU.  AFB/TAMFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LOT  TO  UtC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


DZRBcriOH  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIIID  SPEED  18  KHOrS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1.7 

.1 

.1 

3.8 

5.1 

5.0 

020-040 

1.7 

1.6 

.8 

.1 

4.2 

6.1 

5.0 

050-070 

1.1 

1.8 

2.0 

.3 

5.3 

8.5 

8.0 

(B)  080-100 

1.1 

2.9 

.8 

.2  .1 

5.1 

7.7 

7.0 

110-130 

.9 

1.8 

.4 

.2  .1 

3.4 

7.2 

6.0 

140-160 

1.1 

1.6 

*8 

.4 

3.9 

7.4 

5.5 

(S)  170-190 

2.3 

2.5 

.9 

.2  .1 

5.9 

6.4 

5.0 

200-320 

2.7 

7.5 

1.5 

.2 

11.9 

6.9 

6.0 

230-350 

5.1 

6.7 

1.3 

13.0 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

7.8 

6.6 

14.4 

4.5 

4.0 

290-310 

4.7 

9.7 

.6 

15.1 

5.6 

5,5 

320-340 

2.6 

8.1 

.5 

.1 

11.3 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.8 

//////////// 

TODUS 

1  33.9 

52.5 

9.7  1 

.4  .5  .2 

100.0 

5,9 

6,0 

TtTDU. 

NUMBER  OF  CBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  76 
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orawniK  uxxncK  -a* 
aSAFEEAC,  ASHEVIUE  HC 


PBRCERIAGB  FRBQUERCY  OF  OCCUIUtENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRDH  BOURLY  OBSERVATICNS 

SXAZIOR  HUMBER:  747880  SXKTIOR  RATC:  MACDILL  AFB/IMIPA  FI.  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


DIRECnOR  1 
(DBOIEBS)  1 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IH  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.1 

1.5 

5.6 

3.7 

3.5 

020-040 

5.6 

2.4 

.8 

8.7 

4.4 

4.0 

050-070 

2.3 

4.2 

1.7 

.1  .1 

8.4 

7.1 

7.0 

(B)  080-100 

2.4 

5.5 

1.4 

.2  .1 

9.6 

6.9 

6.0 

110-130 

B 

2.2 

1.2 

.2 

5.2 

7.1 

6.0 

140-160 

■M 

2.3 

1.2 

4.7 

6.8 

6.5 

(8)  170-190 

B 

1.5 

.6 

.1  .1 

3.3 

7.1 

6.0 

200-220 

2.6 

2.3 

.4 

.3 

5.6 

6.2 

5.0 

230-250 

2.9 

4.1 

.2 

7.2 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

B 

2.5 

.1 

7.5 

4.3 

4.0 

290-310 

B 

5.7 

.1 

10.8 

4.6 

5.0 

320-340 

B 

5.8 

.1 

15.8 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.6 

//////////// 

TOTALS 

1  43.5 

40.0 

7.7 

.7  .3  .3 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 

C  -  4  -  77 
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OFERATIII6  LOCKTION  *A- 
OSAFEIAC,  ASHEYILLE  RC 


FERCERIAGB  FREQUERCT  OP  OCCUFRB«CE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  CSSERVATIONS 

SranOR  RtMBER:  747880  STATICH  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUQ  80  -  JUL  90 

LST  TO  trrc:  *  5  HOHTB:  AUG  HOURS:  21-23 


DIRBCnoR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.8 

-5 

6.3 

2.4 

2.0 

020-040 

7.2 

1.4 

.2 

8.8 

3.5 

3.0 

050-070 

5.6 

6.0 

1.0  .1 

12.7 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

7.5 

8.1 

1.0 

16.6 

5.1 

5.0 

110-130 

5.2 

4.2 

1.0 

10.3 

5.1 

4.5 

140-160 

.6 

3.1 

.4  .1 

4.3 

6.8 

7.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.3 

.1  .3  .1 

3.1 

6.7 

5.0 

200-220 

1.2 

.9 

.1 

2.2 

4.9 

4.0 

230-250 

3.3 

1.6 

4.9 

4.0 

4.0 

(«)  260-280 

5.4 

1.0 

6.3 

3.1 

3.0 

290-310 

5.7 

.9 

6.6 

3.0 

3.0 

320-340 

2.9 

1.2 

4.1 

3.3 

3.0 

VMOABU 

CALM 

13.8 

//////////// 

TODOS 

51  7 

30.2 

3.8  .5  .1 

100.0 

3.8 

4.0 

rcnSOs  FUMBBR  OF  QBSERVXriOEIS  930 

C  -  4  -  78 
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amuanQ  voaaicm  -a* 
asAPBXAc,  AsasviLU  ik: 


PERCEirEAGE  FKBQUEUCT  OP  OCCURRBHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  Wim)  SPEED 

FROH  Bounty  observations 


SimaR  NUimt:  7478S0  STATION  NAME:  NACDILL  AFB/TAMPA  Ft 

tST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
HONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


FARIABJI 

OUUf 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9.2  //////////// 

47.5  37.0  5.2  .5  .1  .1  100.0  4.5  4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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operktihg  uxKnoR  -a* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEHTAGB  FFEgimiCY  OP  OCCURREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/XAKPA  FL 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CKTBOORT  A:  CEILIHG  GB  200  BUT  LESS  THAN  ISOO  FEET  WITH  VISIBILITY  GE 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES 

1/2  MILE  (0800  METERS). 

(4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1-4 

5-9 

WIffD  SPEED  IN  KHOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

2.6 

2.6 

2.6 

7.8 

7.0 

6.5 

020-040 

1.3 

2.6 

1.3 

5.2 

6.3 

5.0 

050-070 

5.2 

10.4 

15.6 

5.6 

6.0 

(E)  080-100 

3.9 

7.8 

2.6 

14.3 

6.7 

6.0 

110-130 

3.9 

7.8 

2.6  1.3 

15.6 

7.2 

6.0 

140-160 

1.3 

7.8 

3.9  1.3 

14.3 

8.3 

8.0 

(S)  170-190 

3.9 

2.6 

6.5 

9.6 

9.0 

200-220 

1.3 

2.6 

3.9 

5.0 

5-0 

230-250 

(W)  260-280 

2.6 

2.6 

1.5 

1.5 

290-310 

320-340 

2.6 

2.6 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.7 

//////////// 

TOTALS 

1  24.7 

45.5 

15.6  2.6 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  77 

C  -  4  -  80 
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orauvrniG  iocatioh  *a* 

DSAFEtKC,  ASHEVIIXB  HC 


PERCEWIAGB  FRBQUENCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  vaND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FBOH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747880  SIATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.1 

.4 

3.6 

2.8 

2.0 

020-040 

6.6 

6.0 

.4 

13.0 

4.8 

4.0 

050-070 

7.9 

12.7 

1.7 

22.2 

5.6 

6.0 

(E)  080-100 

16.6 

9.2 

.3 

26.1 

4.1 

4.0 

110-130 

5.2 

4.3 

.2 

9.8 

4.7 

4.0 

140-160 

1.7 

3.1 

.4 

5.2 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

.2 

2.0 

.6  .2  .1 

3.1 

8.7 

8.0 

200-320 

.1 

.4 

.2  .1 

.9 

8.9 

7.5 

330-250 

.6 

.2 

.8 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

1.4 

.6 

.3 

2.3 

5.5 

3.0 

290-310 

1.0 

1.8 

2.4 

2.0 

330-340 

.7 

.3 

.9 

3.4 

2.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.3 

//////////// 

TOTALS 

1  45.9 

39.1 

3.8  .6  .1 

100.0 

4.4 

4.0 

TCTAL  nUKBER  OP  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  81 
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opbratihg  LocKTion  'a* 

USAFEraC,  ASHB\aLLE  RC 


PERCKRTAGB  PREQUERCY  OF  OCCURREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGH  RIMBER:  747880  STATIOH  RAMS:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  Jin,  90 

LST  TO  OTC:  +  5  MONTH:  SEP  HOURS:  03-05 


WIRD  SPEED  IN  EHCITS 


DIRECTIOR 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.4 

.8 

3.2 

3.5 

3.0 

020-040 

10.6 

4.3 

.6 

15.4 

4.0 

4.0 

050-070 

11.3 

12.8 

1.4 

25.6 

5.2 

5.0 

(S)  080-100 

14.6 

4.8 

19.3 

3.6 

3.0 

110-130 

3.1 

2.8 

.2 

6.1 

4.6 

4.0 

140-160 

1.3 

3.6 

.8  .1 

5.8 

6.5 

6.0 

(S)  170-190 

1.4 

1.1 

1.1  .4 

4.1 

7.5 

7.0 

200-320 

.7 

.6 

.1 

1.3 

4.9 

4.5 

230-250 

.4 

.3 

.1  .1 

1.0 

6.6 

7.0 

(W)  260-260 

1.8 

.1 

.1 

2.0 

3.8 

3.0 

290-310 

.9 

.1 

1.0 

3.4 

2.0 

320-340 

.4 

.2 

.1 

.8 

5.0 

4.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.3 

//////////// 

IDXALS 

48.9 

31.4 

4.4  .8 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  82 
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OFSIMTIlie  lOCKnCK  *A* 
OSAFEEAC,  ASHEVILLE  DC 


PBRCEinACE  FHEBUBNCY  OF  OCCURRBSCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIAnON  NWeER:  747880  STATION  HAKE:  MAOIILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  AUG  BO  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


DiREcncn  1 
(DBGRBBS)  1 

1 

5-9 

tniTD  SPEED  IH  Kivorrs 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIKD 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.4 

.7 

.1 

3.2 

3.3 

2.0 

020-040 

9.1 

7.8 

.7 

17.6 

4.7 

4.0 

050-070 

10.9 

14.7 

2.7 

28.2 

5.6 

6.0 

(E)  080-100 

13.6 

7.2 

,1 

20.9 

3.9 

4.0 

110-130 

3.6 

3.1 

.3 

7.0 

5.0 

4.0 

140-160 

2.0 

3.2 

1.7  .1 

7.0 

6.7 

6.0 

(S)  170-190 

1.4 

.9 

.6  .1  .1  .1 

3.2 

7.0 

5.0 

200-220 

.2 

.1  .2 

.6 

12.4 

17.0 

230-250 

.3 

.3 

.7 

5.5 

5.0 

(H)  260-280 

1.2 

.2 

.2 

1.7 

4.7 

4.0 

290-310 

.4 

.1 

.6 

3.0 

2.0 

320-340 

.1 

.3 

.4 

5.5 

6.0 

VMOABLB 

aoM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.0 

//////////// 

TOTALS 

1  45.2 

38.5 

6.4  .3  .3  .1 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  83 
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OPKIWTIRG  UX»X10«  "A*  PKRCEWTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRHtCE  SURFACE  WIND  DIRECTIOB  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASaSVILLB  AC  FPCM  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747880  STATICH  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  Jin.  90 


L5T 

TO  vrc:  ♦ 

5 

MONTH:  SEP  HOURS 

:  09-11 

OIRBCTIOH  1 
(DECREES)  1 

! 

5-9 

10-14  15- 

WIlfD  SPEED  IE  KEOrS 

19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.9 

-7 

.1 

1.7 

4.5 

4.0 

020-040 

2.1 

3.7 

1.3 

.1 

7,2 

6.7 

6.0 

050-070 

4.0 

13.2 

6.9 

.7 

24.8 

7.8 

8.0 

(B)  080-100 

4.0 

11.2 

2.7 

.1 

18.0 

6.7 

7.0 

110-130 

3.9 

4.9 

.8 

.1 

9.7 

5.6 

5.0 

140-160 

6.8 

7.0 

1.1 

14.9 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

4.0 

3.3 

.9 

.3 

8.6 

5.8 

5.0 

200-220 

2.3 

.6 

.6 

.1 

3.6 

5.6 

4.0 

230-250 

1.3 

.4 

.1 

1.9 

3.9 

2.0 

<W)  260-280 

2.7 

.4 

.6 

3.7 

4.3 

3.0 

290-310 

.8 

.3 

1.1 

3.9 

4.0 

320-340 

1.2 

-7 

.2 

2.1 

4.4 

3.0 

VKRIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.9 

//////////// 

lOlALS 

1  34.0 

46.4 

15.3  1 

.3  .1 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL 

EUMBER  OF  OBSEFV^IOES 

900 

C  -  4  -  84 
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OPBIWTIIIG  UXXnOR  ‘A* 
OSAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEinAGB  FRBQUERCy  OF  OCCURREKCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SnnON  NUMBER:  747880  SEATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  DTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  EHOTS 


DIRECTION 

(ISatEBS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

.8 

2.2 

4.3 

4.0 

020-040 

2.0 

2.7 

1.4 

.1 

6.2 

6.e 

6.0 

050-070 

3.7 

8.1 

6.0 

.2 

le.o 

7.8 

8.0 

(B)  080-100 

1.9 

6.1 

2.4 

.6 

11.0 

7.7 

8.0 

llO-UO 

1.6 

2.8 

.7 

5.0 

5.9 

6.0 

140-160 

3.2 

3.3 

.3 

.1 

7.0 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

5.1 

3.2 

.4 

.1 

B.9 

5.0 

4.0 

200-220 

4.9 

4.4 

1.3 

.2 

10.9 

5.7 

5.0 

230-250 

5.8 

3.2 

.2 

.2  .1 

9.6 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

7.1 

2.8 

.1 

.1 

10.1 

4.2 

4.0 

290-310 

1.7 

2.1 

.9 

4.7 

5.9 

5.0 

320-340 

2.1 

1.9 

.4 

4.4 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

40.5 

41.4 

14.1 

1.5  .2 

100.0 

5.9 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  85 
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OPEmniK  lOCXTIOR  'A* 
OSAFEraC,  ASHETIUS  AC 

SranOA  AIMBER:  747880 


PEWCEHTAGK  FRBgUEACY  OP  OCCURRraCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAXIOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL 
LST  TO  WrC;  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  BUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


DlRBCTIOn 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

2.4 

.3 

5.7 

4.5 

4-0 

020-040 

1.6 

3.6 

1.9 

7.0 

7.3 

7.0 

050-070 

2.7 

5.8 

5.8 

.6 

14.8 

8.4 

8.0 

(E)  080-100 

2.1 

4.6 

2.7 

.2 

9.6 

7.8 

8.0 

110-130 

.6 

1.4 

.4 

.2 

2.7 

7.3 

6.0 

140-160 

.8 

1.6 

.1 

,1 

.1 

2.7 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

1.3 

,7 

.4 

2.4 

5.2 

3.0 

200-220 

2.7 

3.2 

2.2 

.1 

8.2 

6.8 

6.0 

230-250 

4.6 

4.3 

.4 

.3 

9.7 

5.5 

5.0 

(W)  260-280 

8.3 

3.0 

.2 

.1 

11.7 

3.9 

4.0 

290-310 

4.9 

7.0 

1.4 

13.3 

5.7 

5.0 

320-340 

4.3 

5.8 

.2 

10.3 

5.2 

5.0 

VARIABU 

CALM 

2.0 

//////////// 

TomiiS 

36.8 

43.4 

16.0 

1.6 

.1 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  86 
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arawruK  uxxncm  *a* 

VSmaC,  ASHRVILUt  RC 


PERCKIiraGE  FRBQUERCY  OF  OCCUT.’ 8NCF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  BOWER:  747880  SmiOR  NAME:  HACDtLL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  HONTB:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIND  SPEED  IN  EWTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.7 

1.7 

.3 

8.7 

3.7 

3.0 

020-040 

6.1 

3.4 

1.1 

10.7 

4.7 

4.0 

050-070 

3.3 

8.2 

5.3 

.2 

17.1 

7.8 

8.0 

(E)  080-100 

3.9 

7.2 

2.8 

.2 

14.1 

6.9 

7.0 

110-130 

1.3 

1.3 

1.1 

3.8 

6.8 

6.0 

140-160 

m 

.9 

.8 

2.3 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

.9 

.6 

.1 

2.0 

7.6 

7.0 

200-220 

1.4 

.6 

.2 

.1 

3.1 

8.4 

8.0 

230-250 

1.6 

.1 

3.6 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

2.2 

1.6 

3.8 

4.4 

4.0 

290-310 

4.6 

3.3 

.4 

8.3 

4.5 

4.0 

320-340 

10.3 

5.3 

.6 

16.2 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

1 

auM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3 

//////////// 

TOTALS 

1  42.2 

36.8 

13.7 

.7 

.1 

100.0 

5.3 

5.0 

TCTAL 

IVONBBR  OP  OBSERVATIOITS 

900 

C  -  4  -  87 
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oPEiMTiiie  locmon  *a' 
OSAFBraC,  ASaBVILLE  RC 


PERCEMTAGB  FRBQUEIICy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

SIKnOH  NUHBER:  747880  STATION  NAME:  HACDIU,  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


DIRBCTZOII 

(DEGFEBS) 

1-4 

5-9 

10-14  IS- 

WIND  SPEED  IR  KNCTS 

19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.8 

.6 

6.3 

2.6 

2.0 

020-040 

8.6 

5.4 

1.1 

15.1 

4.6 

4.0 

050-070 

6.8 

13.8 

3.0 

.1 

23.7 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

7.4 

12.2 

1.0 

20.7 

5.5 

6.0 

110-130 

3.4 

3.0 

.4 

.1 

7.0 

5.3 

5.0 

140-160 

.6 

3.2 

.2 

.1 

4.1 

6-7 

6.0 

(S)  170-190 

.6 

1.1 

.3 

2.0 

6.3 

6.5 

200-220 

.3 

.9 

.1 

1.3 

6.0 

6.0 

230-250 

.7 

.4 

1.1 

4.1 

3.5 

(«)  260-280 

1.7 

.2 

.2 

2.1 

3.6 

3.0 

290-310 

3.6 

.7 

.2 

4.4 

3.4 

2.5 

320-340 

2.0 

.1 

.1 

2.2 

2.8 

2-0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.9 

//////////// 

TOTALS 

1  41.5 

41.6 

6.3 

.5  .1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  88 
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OPEWniG  UX»TIOII  -A* 
OSAFBXAC,  ASHBVILLB  tK 


PERCERZAGB  FBBQUERCY  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSBtVATIORS 

StAIIOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  «  5  HORTB:  SEP  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBGREBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

3.2 

1.0 

.1 

4.3 

3.6 

3.0 

020-040 

5.8 

4.6 

1.1 

.0 

11.5 

5-1 

4.0 

050-070 

6.3 

11.2 

4.1 

.2 

21.8 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

8.0 

7.8 

1.5 

17.5 

5.4 

5.0 

110-130 

2.8 

3.0 

.5 

.0 

.0 

6.4 

5.4 

5.0 

140-160 

2.1 

3.2 

.7 

.1 

.0 

6.1 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

1.8 

1.7 

.6 

.2 

.0  .0 

4.3 

6.3 

5.0 

200-220 

1.5 

1.4 

.6 

.1 

.1 

3.7 

6.5 

6.0 

230-250 

1.9 

1.4 

.1 

.1 

.0 

3.5 

5.0 

4.0 

(W)  260-280 

3.3 

1.1 

.2 

.1 

4.7 

4.2 

4.0 

290-310 

2.3 

1.7 

.3 

.0 

4.4 

4.8 

4.0 

320-340 

2.7 

1.8 

.2 

.0 

4.7 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOEALS 

41.7 

39.9 

10.0 

.9 

.1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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oFKiwnm;  i^ocmon  -a* 

DSAFETAC,  ASHEVUiB  RC 


FBRCERTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  RUHBBR:  747880  STATICR  RAMS:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  AUG  80  -  JUL  90 

LOT  TO  OTC;  ♦  5  HORTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATBOORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAR  1900  FEET  WITH  VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUI  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOM  { 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1.8 

5.5 

5.5 

020-040 

4.5 

5.5 

.9 

10.9 

5.5 

5.0 

050-070 

9.1 

12.7 

3.6 

25.5 

6.5 

6.0 

(E)  080-100 

4.5 

8.2 

12.7 

4.9 

5.5 

110-130 

3.6 

2.7 

1.8 

8.2 

7.4 

5.0 

140-160 

1.8 

1.8 

3.6 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

.9 

4.5 

2.7 

1.8 

10.0 

9.7 

9.0 

200-220 

2.7 

.9 

2.7 

.9 

7.3 

12.1 

12.5 

230-250 

2.7 

2.7 

1.8 

.9 

8.2 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

.9 

3.6 

5.5 

13-5 

15.5 

290-310 

.9 

.9 

1.8 

9.5 

9.5 

320-340 

1.8 

1.8 

7.5 

7.5 

VMOABU 

CALM 

rmuB 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

28.9  44.4  10.8  11.7  .9 

2.7 

100.0 

//////////// 

7.3  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  110 
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amuemiG  uxxnan  -h’  PERCsifEAGB  ftoqueucy  of  occurpeikb  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

OSAFRMC,  ASaEVlUB  NC  FROM  BOURLY  OBSERVATIORS 

SXKriOH  NWeSR:  747880  STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KHOTS 


omcnoii 

(UraiKBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.8 

2.0 

.5 

9.4 

3.8 

3.0 

020-040 

9.9 

14.6 

2.3 

26.8 

5.7 

6.0 

050-070 

7.5 

14.3 

1.9 

23.8 

5.9 

6.0 

(B)  080-100 

7.3 

6.0 

.4 

13.8 

4.7 

4.0 

110-130 

1.8 

3.0 

.5 

5.4 

6.1 

6.0 

140-160 

.5 

1.6 

.5 

2.7 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

.9 

.3 

1.2 

8.4 

8.0 

200-220 

.4 

.5 

1.0 

5.3 

5.0 

230-2S0 

1.2 

.4 

1.6 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

.2 

1.4 

2.8 

3.0 

290-310 

2.3 

2.3 

2.0 

2.0 

320-340 

1.4 

.5 

1.9 

3.4 

2.0 

VARIABLE 

CAIM 

//////^///////////// //////////////////////// ///////////////////////////////// 

8.9 

//////////// 

TOTALS 

40.3 

44.0 

6.4 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFBmmG  loaaioH  'a* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  RC 


FERCERXAGE  FREgUERCT  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  HUMBER:  747880  STATIOH  RAKE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  NORTH:  OCT  HOURS:  03-05 


WIRD  SPEED  IR  KNOTS 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

7.4 

4.2 

.2 

11.8 

4.1 

4.0 

020-040 

15.5 

13.8 

1.5 

30.8 

4.9 

4.0 

050-070 

8.5 

11.5 

1.6 

21.6 

5.5 

6.0 

(E)  080-100 

6.1 

3.4 

9.6 

4.1 

4.0 

110-130 

1.4 

3.4 

.2 

5.1 

5.8 

6.0 

140-160 

.6 

2.3 

1.1 

4.0 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

.2 

.8 

.2 

1.2 

7.7 

8.0 

200-220 

.3 

.1 

.4 

7.5 

7.5 

230-250 

.8 

.4 

.1 

1.3 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

.2 

.1 

1.5 

3.4 

2.0 

290-310 

1.2 

1.2 

1.9 

2.0 

320-340 

.5 

.6 

.1 

1.3 

5.2 

6.0 

VMOABLK 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.3 

//////////// 

Tcmas 

43.4 

40.9 

5.2 

100-0 

4.5 

5.0 

TOOU.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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aPERKrniG  iocatioh  *a* 

OSAFEEAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXAXIOH  HUIOBR:  747880  STATION  NAME:  NACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(C8GREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.3 

4.7 

.1 

11.2 

4.4 

4.0 

020-040 

14.5 

13.3 

2.6 

30.4 

5.2 

5.0 

050-070 

6.7 

15.5 

2.6 

24.7 

6.2 

6.0 

(E)  080-100 

4.7 

4.2 

.1 

9.0 

4.6 

4.0 

110-130 

2.2 

3.1 

.1 

5.4 

5.2 

5.0 

140-160 

1.4 

3.4 

1.1 

5.9 

6.9 

7.0 

(S)  170-190 

.1 

.6 

.3 

1.1 

8.1 

7.0 

200-220 

.2 

.2 

.2 

.6 

6.7 

6.5 

230-250 

.6 

.1 

.8 

3.9 

3.0 

(W)  260-280 

.9 

.2 

1.1 

2.6 

2.0 

290-310 

.6 

.1 

.8 

2.3 

2.0 

320-340 

1.0 

.4 

.1 

1.5 

4.5 

3.5 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.5 

//////////// 

TOTALS 

39.2 

45.8 

7.2 

100.0 

5.0 

5,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFKmTIIIG  LOCKTIOn  ‘A’ 
USAFEIAC,  ASBEVIUB  HC 


FERCSnTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCUSREKCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  mjHBKR:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.3 

4.0 

.2 

6.5 

5.8 

6.0 

020-040 

2.0 

11.1 

6.3  .1 

19.6 

8.0 

8.0 

050-070 

2.9 

14.8 

10.0  .2 

28.0 

8.5 

8.0 

(E)  080-100 

1.1 

7.7 

2.7 

11.5 

7.5 

7.0 

110-130 

1.4 

4.0 

.9 

6.2 

6.7 

6.5 

140-160 

4.0 

4.8 

.9 

9.7 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

2.5 

1.9 

.3  .1 

4.8 

5.2 

4.0 

200-220 

1.4 

.9 

.4 

2.7 

5.5 

4.0 

230-250 

.9 

.5 

.1 

1.5 

5.0 

3.5 

(«)  260-280 

1.4 

.6 

2.0 

3.8 

4.0 

290-310 

.4 

.4 

.9 

4.5 

4.5 

320-340 

3.1 

1.5 

•  4 

5.1 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

//////////// 

TOTEALS 

1  23.4 

52.2 

22.2  .4 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CSSERVATIORS  930 

C  -  4  -  94 
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OraiWTIIlG  lOCMnOH  *A* 
OSAPKEM:,  ASHEVILLE  RC 


PERCEIfCAGE  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXAXIOH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


DIRECTIOn 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

101 

2.5 

.3 

3.8 

6.0 

6.0 

020-040 

m 

7.2 

2.7  .3 

11.2 

7.8 

7.5 

050-070 

3.0 

14.1 

8.6  1.2 

26.9 

8.3 

8.0 

(E)  080-100 

2.0 

6.0 

2.0 

10.1 

7.0 

7.0 

110-130 

.5 

2.0 

.4 

3.0 

6.4 

6.0 

140-160 

1.7 

2.4 

.1 

4.2 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

3.4 

1.4 

.5 

5.4 

4.8 

4.0 

200-220 

2.6 

3.9 

1.1 

7.5 

6.0 

5.0 

230-250 

3.8 

1.7 

.3  .2 

6.0 

5.1 

4.0 

(«)  260-280 

B 

3.7 

.1 

8.3 

4.6 

4.0 

290-310 

B 

4.1 

.3 

5.6 

5.8 

5.0 

320-340 

B 

4.7 

1.0 

7.2 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.9 

iiiiinuiii 

TOTALS 

26.2 

53.7 

17.3  1.8 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  95 
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OFENmnG  LOCATlon  ’A' 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


PKRCBHTACB  FREQUEHCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  WTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IN  KBCTTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.6 

2.0 

.2 

4.8 

4.6 

4.0 

020-040 

3.3 

8.8 

2.9 

.2 

15-3 

6.9 

6.0 

050-070 

1.8 

10.1 

8.1 

1.1  .1 

21.2 

8.9 

9.0 

(E)  080-100 

1.4 

4.2 

2.0 

.1 

7.7 

7.3 

7.0 

110-130 

.4 

1.0 

.4 

1.8 

6.9 

6.0 

140-160 

.4 

.3 

.8 

4.1 

3.0 

(SJ  170-190 

1.1 

.6 

.1 

.1 

1.9 

4.9 

4.0 

200-220 

1.0 

4.1 

.8 

.1  .1 

6.0 

7.1 

7.0 

230-250 

1.9 

2.8 

.4 

5.2 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

4.0 

2.9 

.3 

7.2 

4.5 

4.0 

290-310 

3.5 

8.2 

.2 

11.9 

5.5 

5.0 

320-340 

2.9 

9.9 

1.9 

14.7 

6.7 

7.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

//////////// 

TOTALS 

24.3 

54.9 

17.3 

1.6  .2 

100.0 

6.7 

6.0 

T013U.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  96 
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OPERKTIHG  lOCATICH  ’A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCBHTAGE  FREQOEHCY  OF  OCCURREBCB  SUKFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FR3H  HOURLy  OBSERVATIONS 

SXAIIOH  IIUHBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  A7B/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIFECnOII  1 
(DEGRBBS)  { 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

7.7 

3.3 

.2 

11-3 

4.1 

4.0 

020-040 

7.3 

9.1 

4.1  .1 

20.6 

6.4 

6.0 

050-070 

2.0 

8.2 

5.2  .5 

15.9 

8.4 

8.0 

(E)  080-100 

2.3 

6.2 

1.2 

9.7 

6.5 

7.0 

110-130 

.3 

.3 

.2  .1 

1.0 

6.7 

6.0 

140-160 

.2 

.1 

.3 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

.6 

.8 

.2 

1.6 

5.5 

5.0 

200-220 

.8 

1.5 

.3  .2 

2.8 

7.3 

6.0 

230-290 

1.5 

.8 

2.3 

3.9 

4.0 

(«)  260-280 

1.8 

1.2 

3.0 

4.1 

4.0 

290-310 

4.5 

2.4 

6.9 

3.9 

4.0 

320-340 

9.4 

9.9 

.4 

19.7 

4.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

OULH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

TOTALS 

38.4 

43.8 

11.8  .9 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  97 
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150 


OPKRATIIIG  UX^TIon  'A'  PERCKHTACE  FREgUEHCY  OF  OCCURREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFTEAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


StATIOH  HUMBER:  747880  STATIOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  ITTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  OCT  BOO'S:  21-23 


DIRBCTIOn  1 
(D86REBS)  1 

1-4 

5-9 

VIRD  SPEED  IN  mors 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

t 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

9.9 

4.0 

.1 

14.0 

3.6 

3.0 

020-040 

7.7 

10.3 

4.8 

22.9 

6.3 

6.0 

050-070 

3.8 

11.8 

5.2  .1 

20.9 

7.4 

7.5 

(E)  080-100 

4.7 

9.8 

1.1 

15.6 

6.0 

6.0 

110-130 

.9 

1.0 

.4 

2.3 

6.0 

5.0 

140-160 

.3 

1.0 

.1 

1.4 

6.2 

6.0 

IS)  170-190 

.2 

.9 

.1  .1  .1 

1.4 

8.4 

7.0 

200-220 

.4 

.4 

.1  .1  .1 

1.2 

8.5 

6.0 

230-250 

1.0 

.1 

1.1 

3.1 

3.0 

(V)  260-280 

2.3 

.2 

2.5 

2.4 

2.0 

290-310 

2.2 

.3 

2.5 

3.0 

3.0 

320-340 

3.9 

1.2 

.2 

5.3 

3.4 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.1 

//////////// 

1  37.3 

41.0 

12.1  .3  .2 

100.0 

5.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  98 
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OraUIOIG  LOCATIOH  'A* 
USAFEEAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCERIAGE  FBEQUBRCY  OP  OCCURPEMCE  SUEFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747B80  SIKTIOH  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRECnON 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(OBGRESS) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.5 

3.3 

.2 

9.1 

4.3 

4.0 

020-040 

7-7 

11.0 

3.4 

.1 

22.2 

6.1 

6.0 

OS  0-070 

4.5 

12.5 

5.4 

.4  .0 

22.9 

7.4 

7.0 

(E)  080-100 

3.7 

6.0 

1.2 

.0 

10.9 

5.9 

6.0 

110-130 

1.1 

2.2 

.4 

.0 

3.8 

6.1 

6.0 

140-160 

1.2 

2.0 

.5 

3.6 

6.1 

6.0 

(8)  170-190 

1.0 

1.0 

.3 

.0  .0 

2.3 

5.8 

5.0 

200-220 

.8 

1.5 

.4 

.1  .0 

2.8 

6.6 

6.0 

230-250 

1.5 

.9 

.1 

.0 

2.5 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

2.2 

1.2 

.1 

.0 

3.4 

4.0 

4.0 

290-310 

2.0 

1.9 

.1 

4.0 

4.5 

5.0 

320-340 

3.0 

3.6 

.5 

7.1 

5.3 

5.0 

VMOABLS 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.6 

iimiiiiiii 

TOTALS 

34.2 

47.1 

12.6 

.6 

100.0 

5.7 

6.0 

TCTEAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 

C  -  4  -  99 
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OFERKTim;  IiOCmOR  "A*  PERCEHTAGB  FREgOEHCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSnc,  ASHBVILLB  NC  FROM  BOURDY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  747880  STAnOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSI  TO  OTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  { 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNCTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

7.4 

9.8 

.8 

18.0 

5.3 

5.0 

020-040 

9.8 

16.4 

5.9  .4 

32.4 

6.5 

6.0 

050-070 

1.6 

12.9 

2.0 

16.4 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

2.7 

7.8 

10.5 

5.8 

6.0 

110-130 

1.2 

2.0 

3.1 

4.4 

5.0 

140-160 

.8 

.8 

2.0 

3.5 

7.6 

10.0 

(S)  170-190 

.4 

.4 

.4 

1.2 

7.3 

7.0 

200-220 

.4 

.4 

3.0 

3.0 

230-250 

.4 

.4 

1.0 

1.0 

(W)  260-280 

1.2 

.4 

.4 

2-0 

6.2 

2.0 

290-310 

.B 

.8 

1-6 

4.3 

3-5 

320-340 

5.1 

1.2 

6.3 

3.8 

3.5 

VMOABIJB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3 

//////////// 

TornUiS 

1  31.8 

52.5 

11.1  .8 

100.0 

5.7 

6.0 

Torou.  NUMBER  OF  CSSERVATIONS  256 

C  -  4  -  100 
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craRxrmG  locktioii  -a* 
OSAFXEK,  ASBEVILLK  DC 


PBRCEirEAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SDfflOR  NUIOER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TftMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUS  80  -  JUL  90 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


DIRECnON 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

VIRD  SPEED  IN  KHOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.1 

3.4 

.8 

10.3 

4.5 

4.0 

020-040 

9.1 

10.0 

1.8  .2 

-1 

21.2 

5.7 

5.0 

050-070 

6.3 

10.6 

1.8  .4 

19.1 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

7.8 

6.4 

.8  .1 

15.1 

4.7 

4.0 

110-130 

1.9 

4.0 

.3  .3 

6.6 

6.2 

6.0 

140-160 

.3 

3.4 

.6 

4.3 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

.9 

2.0 

.7  .1 

3.7 

7.4 

7.0 

200-220 

1.3 

1.0 

.2 

2.6 

5.3 

4.0 

230-250 

.9 

.6 

.1 

1.6 

4.4 

4.0 

(«)  260-280 

1.3 

.3 

1.7 

3.7 

4.0 

290-310 

.6 

.8 

1.3 

4.8 

5.0 

320-340 

.9 

2.1 

.1 

3.1 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

TOEALS 

37.4 

44.6 

7.2  1.1 

.1 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  mJKRSR  OF  OBSERVATIOITS 

900 

C  -  4  -  101 
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OFERKTIIIG  UKKriOH  *A*  FERCEHTAGB  PREQUEHCY  OF  OCCURREDCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBEVHOE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  RUHBER:  747680  STATIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OP  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UrC:  ♦  5  MONTH;  NOV  HOURS:  03-05 


DIRBCnOH 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IR  ENOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

6.3 

4.6 

.4 

11.3 

4.4 

4.0 

020-040 

13.0 

7.7 

2.2 

-1 

23.0 

4.9 

4.0 

050-070 

9.1 

10.1 

2.1 

21.3 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

6.2 

4.2 

.4 

10.9 

4.4 

4.0 

110-130 

2.1 

3.7 

.3  .2 

6.3 

5.9 

6.0 

140-160 

.6 

3.1 

.4 

4.3 

6.7 

7.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.9 

.4 

3.7 

6.3 

6.0 

200-220 

.1 

.8 

.4 

1.3 

7.9 

e.o 

230-250 

.7 

.9 

.2 

1.8 

5.4 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

.1 

.2 

1.4 

4.1 

2.0 

290-310 

.4 

.9 

.3 

1.7 

6.3 

6.0 

320-340 

.1 

2.0 

2.1 

6.7 

7.0 

VARUBLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.8 

//////////// 

TOTALS 

41.2 

40.0 

7.3  .2 

.1 

100.0 

4.7 

5.0 

lOIM.  NUMBER  OF  OBSERVAXIONS 

900 

C  -  4  -  102 
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onmniiG  uxatioh  -a* 
OSAFSCAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCERTACE  FRBQUEHCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUNBER:  747880  STATION  NAME:  HACDIIX  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTE:  NOV  HOURS:  06-08 


DIRBCnOR  1 
(mOtEES)  1 

1-4 

5-9 

tmiD  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.8 

4.3 

.8 

10.9 

4.6 

4.0 

020-040 

11.4 

11.3 

1.8 

24.6 

5.1 

5.0 

050-070 

10.0 

12.6 

3.2 

25.8 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

5.6 

4.4 

.2 

10.2 

4.6 

4.0 

110-130 

2.2 

2.8 

.4  .1 

5.6 

5.5 

5.0 

140-160 

1.3 

4.0 

.6  .3 

6.2 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

.4 

1.4 

.7 

2.6 

7.1 

7.0 

200-220 

.2 

.7 

.3 

1.2 

6.9 

6.0 

230-250 

.9 

.7 

.2  .1 

1.9 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

.1 

.3 

.4 

6.3 

6.5 

290-310 

.9 

.2 

.3 

1.4 

5.4 

4.0 

320-340 

.8 

1.3 

.4 

2.6 

6.4 

7.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.7 

//////////// 

iax3u.s 

1  39.6 

44.0 

8.9  .5 

100.0 

5.1 

5.0 

TOEAL  NUHBER  OF  OBSERVATIOIfS  900 

C  -  4  -  103 
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oPKmnnG  locnion  *a*  FiiRcmTAgB  FREguEHor  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFSraC,  ASBBVIIJ2  NC  FROM  HOURLY  ODSERVATIONS 

SXATICR  NUMBER:  747B80  STAHOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


OIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

19 

WIND  SPEED  III  KRGTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

3.9 

.8 

6.0 

6.4 

6.0 

020-040 

3.1 

9.2 

3.8 

.2 

16.3 

7.3 

7.0 

050-070 

3.6 

17.0 

7.8 

.8 

.1 

29.2 

8.0 

e.o 

(E)  080-100 

2.2 

5.8 

2.2 

.1 

10.3 

7.2 

8.0 

110-130 

1.2 

6.8 

1.4 

9.4 

7.2 

8.0 

140-160 

3.3 

5.1 

1.1 

.3 

9.9 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

1.9 

2.2 

.9 

5.0 

6.3 

7.0 

200-220 

.8 

1.6 

.3 

2.7 

6.6 

7.0 

230-250 

.3 

.4 

.1 

.1 

1.0 

7.4 

6.0 

(W)  260-280 

.7 

.6 

.1 

1.3 

5.2 

4.5 

290-310 

.7 

1.1 

.7 

.1 

2.6 

7.4 

7.0 

320-340 

1.3 

2.1 

1.4 

.2 

5.1 

7.3 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

null  mill 

TOTALS 

1  20.4 

55.8 

20.6  ] 

..8 

.1 

100,0 

7.2 

7.0 

TOTAL 

HUMBER  OF  OBSERVKTZOHS 

900 

C  -  4  -  104 
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craiucniie  ux»naii  *a* 

OSArBEK,  ASHEVIUB  RC 


PBRCEIIEM3B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SXlfflON  HUtCBR:  747880  STATION  NAME:  NACXILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

lOT  TO  UTC:  +  5  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.6 

2.2 

.6 

4.3 

5.9 

5.0 

020-040 

1.2 

3.9 

2.0 

.3 

7.4 

7.0 

8.0 

050-070 

2.2 

8.7 

5.4 

1.2  .1 

17.7 

8.7 

8.0 

(E)  080-100 

1.3 

5.4 

4.3 

.3  .1 

11.6 

8.3 

8.0 

110-130 

.4 

3.4 

1.8 

5.7 

7.9 

8.0 

140-160 

).3 

4.7 

.7 

.2 

8.9 

6.0 

6.0 

(8)  170-190 

2.9 

2.0 

.3 

.2  .1 

5.6 

5.7 

4.0 

200-220 

1.7 

3.7 

2.1 

7.4 

7.1 

7.0 

230-250 

1.8 

2.1 

1.0 

.2 

5.1 

6.4 

5.0 

(W)  260-280 

5.0 

2.9 

.3 

.1 

8.3 

4.7 

4.0 

290-310 

1.6 

3.2 

1.3 

6.1 

6.9 

7.0 

320-340 

1.3 

6.2 

2.9 

.1 

10.6 

7.6 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3 

//////////// 

TOTALS 

24.3 

48.4 

22.7 

2.6  .3 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  105 
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oPKmnHe  uxjvrioH  'A* 
USAFRAC,  KSBXnUJl  MC 


PERCEHTAGB  FABOUERCY  of  occurremcb  suaface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  BOURLY  CBSERVAIIORS 

SranOR  mJKBER:  747880  STATICR  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OP  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTB:  NOV  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IH  XHOTS 


DiBBcnon  1 

(DBGKBBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

1.9 

.6 

4.2 

5.7 

6.0 

020-040 

2.8 

3.3 

1.7 

.2 

8.0 

6.5 

6.0 

050-070 

1.7 

6.6 

4.3 

1.0 

13.6 

8.9 

8.5 

(E)  080-100 

1.9 

7.1 

3.3 

.1 

12.4 

7.4 

7.0 

110-130 

1.1 

2.2 

1.2 

4.6 

e.8 

6.0 

140-160 

.7 

1.3 

.1 

2.1 

5.8 

6.0 

(S)  170-190 

1.1 

.8 

.3 

2.2 

5.6 

4.5 

200-220 

1.9 

5.0 

1.9 

8.6 

6.8 

6.0 

230-250 

2.8 

3.8 

.4 

.2 

7.2 

5.9 

6.0 

(«)  260-280 

3.8 

2.4 

.8 

7.0 

4.7 

4.0 

290-310 

4.9 

5.9 

1.1 

11.9 

5.5 

5.0 

320-340 

3.7 

9.1 

2.9 

.1 

15.8 

6.6 

6.0 

VKONNiB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

//////////// 

TOEALS 

28.2 

49.4 

18.6 

1.6 

100.0 

6.5 

6.0 

TDIRL  miMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRNrnG  lACMTIOII  -A’ 
aSAFEZAC,  ASBKVIIXB  RC 


PSKCERTAGB  FRBQUEKCr  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRDH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SXRTIOH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

1ST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


DZRBCnON  1 
(DBGSSBS) 

1-4 

5-9 

wmD  SPSED  HI  mors 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

9.2 

2.9 

.4 

12.6 

3.9 

4.0 

020-040 

6.2 

4.9 

2.1  .1 

13.3 

5.4 

5.0 

050-070 

2.8 

6.8 

3.0  .4 

13.0 

7.5 

7.0 

(E)  080-100 

4.2 

6.4 

.8  .1  .1 

11.7 

6.1 

6.0 

110-130 

.8 

.8 

1.6 

4.2 

4.5 

140-160 

.8 

.7 

1.4 

4.4 

4.0 

(S)  170-190 

.9 

1.6 

.3 

2.8 

5.8 

5.0 

200-220 

2.0 

2.3 

.1 

4.4 

5.3 

5.0 

230-250 

4.2 

1.3 

.1 

5.7 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

2.1 

.4 

.1 

2.7 

3.5 

2.0 

290-310 

4.1 

2.2 

.7 

7.0 

4.8 

4.0 

320-340 

9.8 

6.3 

1.6 

17.7 

4.8 

4.0 

VARIABU 

aoM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2 

//////////// 

TOTALS 

47.1 

36.6 

9.1  .7  .1 

100.0 

4.9 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATICNS  900 
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OPBKMIRG  IXXJmOlf  *A* 
USAFBIKC,  ASBBVILLB  RC 


PBRCEH’IAGE  PRBQUERCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOII  mJNBBR:  747880  SlATlGn  HAKE:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS;  21-23 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KRCTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

9.6 

1.8 

.8 

12.1 

3.5 

3.0 

020-040 

9.7 

5.4 

2.7  .2 

18.0 

5.2 

4.0 

050-070 

5.4 

11.4 

2.2  .3 

19.4 

6.4 

6.0 

(B)  080-100 

2.8 

8.3 

1.1  .3 

12.6 

6.5 

6.0 

110-130 

2.0 

2.7 

.7 

5.3 

6.0 

5.5 

140-160 

1.2 

2.1 

,3 

3.7 

5.4 

5.0 

(S)  170-190 

.9 

2.0 

.3 

3.2 

6.4 

6.0 

200-220 

1.9 

1.8 

3.7 

4.5 

4-0 

230-250 

1.8 

.3 

2.1 

3.4 

4.0 

(W)  260-280 

.4 

.2 

.7 

3.7 

3.0 

290-310 

1.8 

1.1 

.6 

3.4 

5.2 

4.0 

320-340 

2.1 

2.7 

1.0 

5.8 

5.9 

6.0 

VMtlABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

Him  mill 

Tonus 

1  39.6 

39.8 

9.7  .8 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTM.  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPBIWXIIIG  UXKnOR  *A* 
OSAFKnC,  ASHEVILLE  KC 


PERCERIAGE  FEEQUERCY  OP  OCCUEKEflCE  SURFACE  VTIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnriOR  HUMBER:  7478SO  STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TANPA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  BOV  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIND  SPEED  IH 
20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  3S0-O10 

5.2 

3.1 

.6 

9.0 

4.6 

4.0 

020-040 

7.1 

7.0 

2.3 

.2 

.0 

.0 

16.5 

5.7 

5.0 

OSO-070 

5.1 

10.5 

3.7 

.5 

.0 

19.9 

7.0 

6.0 

(E)  080-100 

4.0 

6.0 

1.7 

.1 

.0 

11.8 

6.2 

6.0 

110-130 

1.5 

3.3 

.8 

.1 

5.6 

6.5 

6.0 

140-160 

1.5 

3.1 

.5 

.1 

5.1 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

1.3 

1.7 

.5 

.0 

.0 

3.6 

6.3 

6.0 

200-220 

1.2 

2.1 

.7 

4.0 

6.3 

6.0 

230-2S0 

1.7 

1.3 

.3 

.1 

3.3 

5.3 

4.0 

(W)  260-280 

1.8 

.9 

.2 

.0 

2.9 

4.5 

4.0 

290-310 

1.9 

1.9 

.6 

.0 

4.4 

5.7 

5.0 

320-340 

2.5 

4.0 

1.3 

.1 

7.8 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

34.8 

44.9 

13.2 

1.2 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  7200 
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OFERATIIIG  LOCATIOII  "A*  PERCEHTAGB  FREQUEHCy  OF  OCCUKRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLB  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAXIGH  HUHBER:  747880  STATIOR  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CATEOORT  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TSAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  I--* 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.1 

5.0 

1.9 

11.0 

6.0 

6.0 

020-040 

9.1 

10.2 

3.3 

22.6 

5.8 

5.0 

050-070 

4.7 

12.1 

3.9 

20.7 

6.7 

7.0 

(B)  080-100 

3.9 

2.5 

.8 

1.1 

8.3 

6.7 

5.0 

110-130 

1.1 

1.7 

.3 

3.0 

5.4 

5.0 

140-160 

1.4 

4.1 

.8 

.3 

6.6 

6.9 

7.0 

(S)  170-190 

1.4 

2.2 

.6 

.3 

4.4 

7.2 

7.0 

200-220 

.6 

.3 

.8 

1.7 

7.7 

9.5 

230-250 

.8 

.3 

.3 

1.4 

5.2 

4.0 

(W)  260-280 

.6 

.3 

.8 

4.3 

4.0 

290-310 

.3 

1.1 

1.4 

5.4 

5.0 

320-340 

2.2 

5.0 

4.1 

.3 

11.6 

7.6 

8.0 

VARIABLE  I 

1 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6 .6  //////////// 

TOTALS  30.2  44.8  16.8  1.7  .3  100.0  6.0  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  363 
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OraWTIRO  lOCKnON  *A* 
usafkek;,  asedevillb  rc 


PERCBinAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VaND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SWIOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDIU.  AFB/TAMPA  FL 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


(H)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM 

TI7EALS 


7.2  5.3  1.0 

12.3  7.7  1.8 

5.8  8.4  .9 

5.4  4.9  .2 

3.8  3.8 

1.8  2.0  .1 

1.5  1.2  .5 

2.2  .8  .2 


1.4  2.2 


13.4  4.8 

21.8  4.6 

15.1  5.4  6. 

10.5  4.8 

7.5  4.7 

4.0  5.3  5. 

3.2  5.4  5. 

3.2  4.3  4. 

1.2  4.2  4. 

1.2  4.0  4.0 

2.0  6.3  5. 

4.3  6.0  6. 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  12.5  //////////// 

43.6  38.1  5.9  .1  100.0  4.3  5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERAnPG  LOCATIOH  "A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEHTACB  FREQ^TWCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  747880  STATIOW  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


VIIID  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

vaND 

(H)  350-010 

7.3 

6.3 

1.1 

14.7 

5.1 

5.0 

020-040 

11.4 

10.0 

.6 

22.0 

4.8 

4.0 

050-070 

9.1 

8.9 

1.0 

19.0 

5.0 

5.0 

(B)  080-100 

3.7 

3.5 

.4 

7.6 

5.2 

5.0 

110-130 

2.9 

2.0 

,1 

5.1 

4.4 

4.0 

140-160 

2.6 

4.4 

.4  .1 

7.5 

5.8 

5.0 

(S)  170-190 

1.6 

2.0 

.3 

4.0 

5.2 

5.0 

200-220 

1.2 

1.1 

.4 

2.7 

5.5 

5.0 

230-250 

.2 

.4 

.6 

4.8 

5.5 

(M)  260-280 

.4 

.4 

.9 

4.6 

4.5 

290-310 

.1 

.9 

.4 

1.4 

8.5 

9.0 

320-340 

1.2 

1.9 

.6 

3.8 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.6 

//////////// 

TOTALS 

41-7 

41.6 

5.3  .1 

100.0 

4.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTHIG  lOCKTICH  *A* 
USAFETKC,  ASHEVIIXE  HC 


PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/IAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

6.9 

6.8 

.B 

14.4 

5.0 

5.0 

020-040 

11.3 

9.6 

1.1 

21.9 

4.9 

4.0 

050-070 

8.2 

11.0 

1.3 

20.4 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

3.2 

4.8 

.2 

8.3 

5.1 

5.0 

110-130 

2.5 

2.6 

.4 

5.5 

5.2 

5-0 

140-160 

2.9 

3.0 

.4 

6.3 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

1.3 

3.0 

.5 

4.8 

6.3 

6.0 

200-220 

.9 

.9 

.2 

1.9 

5.3 

5.5 

230-250 

.8 

.9 

.1 

1.7 

5.3 

5.0 

(V)  260-280 

.2 

.2 

3.0 

3.0 

290-310 

.6 

.4 

.5 

1.6 

7.8 

7.0 

320-340 

.9 

.8 

1.2 

.5 

3.3 

8.4 

10.0 

VMOABLB 

1 

C«Jt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.5 

//////////// 

TOTALS 

39.7 

43.8 

6-7 

.5 

100-0 

4.8 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATTHG  lACKTIOH  "A" 
USAFEXAC,  ASBEVIU.B  RC 


FERCERTAGE  FREQUEHCIT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  EOURLT  OBSERVATIONS 


SnXIOH  RIMBER:  747880  STATIOR  HAHE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  Jin,  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


DIRECTIOII 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  ZN  KK0T5 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.9 

7.5 

1.1 

11.5 

6.0 

6.0 

020-040 

2.8 

9.5 

3.0 

15.3 

7.0 

7.0 

050-070 

4.1 

15.2 

5.3 

24.5 

7.2 

7.0 

(E)  080-100 

1.7 

5.2 

1.1 

8.0 

6.5 

e.o 

110-130 

1.9 

4.7 

1.9 

8.6 

7.0 

7.0 

140-160 

4.3 

5.7 

1.0 

11.0 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

2.2 

2.7 

1.1  .1 

6.0 

6.3 

6.0 

200-220 

1.5 

1.6 

.2 

3.3 

5.3 

5.0 

230-250 

.1 

.1 

.2 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

.5 

.8 

.2  .1 

1.6 

6.6 

6.0 

290-310 

.3 

.5 

.8 

1.6 

7.9 

8.0 

320-340 

1.5 

1.7 

1.9  .4 

5.6 

8.5 

8.0 

VMOABLB 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.8 

//////////// 

TOISLS 

23.8 

55.2 

17.6  .6 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTU  RUMBER  OF  OBSERVAXIORS  930 

C  -  4  -  114 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  167 


OPBMTIIIG  UXavnOH  ’A*  PBRCEmAGE  FRBQUERCY  OF  OCXnntRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OSAFEXAC,  ASBEYIIXE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SERTION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  OTC;  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  vJUL  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

4.9 

.8 

7.3 

6.3 

6.0 

020-040 

1.3 

3.5 

1.4 

6.2 

7.1 

7.0 

050-070 

2.6 

8.2 

4.0 

.5 

15.3 

7.8 

8.0 

(B)  080-100 

1.7 

3.9 

2.0 

7.6 

7.0 

7.0 

110-130 

1.3 

3.0 

2.3 

.1 

6.7 

7.9 

8.0 

140-160 

3.2 

3.5 

.4 

7.2 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

2.5 

2.3 

1.0 

5.7 

5.9 

6.0 

200-220 

1.9 

5.6 

2.7 

.4 

10.6 

7.8 

B.O 

230-250 

2.4 

2.2 

.2 

4.7 

4.8 

4.5 

(W)  260-280 

5.5 

1.7 

.6 

.1 

8-0 

4.5 

3.5 

290-310 

1,7 

2.7 

1.6 

6.0 

6.7 

6.0 

320-340 

1.7 

7.3 

3.9 

.5 

13.4 

8.1 

8.0 

VARIABLE 

1 

auM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOIALS 

27.4 

48.8 

20.9 

1.6 

100.0 

6.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OFERKTIIIG  LOCKMCW  *A* 
DSAFEIKC,  ASHEVILLE  HC 


FERCEHTAGB  FREQOEHClf  OP  OCCURREMCB  SUHFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLy  OBSERVATIONS 

SranON  HUHBER:  747S80  STAnON  NAHE:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSI  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

■19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.7 

2.2 

.5 

5.4 

5.0 

4.5 

020-040 

1.6 

4.2 

1.1 

6.9 

6.3 

6.0 

050-070 

1-7 

6.6 

3.2 

.3 

.1 

11.9 

8.1 

8.0 

(E)  080-100 

1.1 

5.1 

1.6 

7.7 

7.4 

7.0 

110-130 

2.2 

2.0 

.9 

5.1 

5.7 

5.0 

140-160 

1.8 

1.3 

.1 

3.2 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

1.0 

.9 

.5 

.1 

2.5 

6.3 

5.0 

200-220 

2.8 

8.0 

3.1 

.1 

14.0 

7.0 

7.0 

230-250 

4.3 

2.3 

.6 

7.2 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

4.6 

.4 

.2 

.1 

5.4 

3.5 

3.0 

290-310 

3.3 

4.3 

1.6 

9.2 

6.0 

6.0 

320-340 

4.5 

10.0 

4.4 

.2 

19.1 

6.8 

7.0 

variable 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.4 

//////////// 

TOTALS 

31.6 

47.3 

17.8 

.B 

.1 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OFERKTIIIG  lOtanOH  *A' 
USAFEEKC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEirUGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

StKTIOH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


DIRECTIOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

20-24  2S-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

10.2 

4.4 

.5 

15.2 

4.1 

4.0 

020-040 

5.3 

5.3 

1.1 

11.6 

5.2 

5.0 

050-070 

5.4 

5.1 

2.0  .2 

12.7 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

2.3 

3.9 

.5 

6.7 

5.5 

5.0 

110-130 

1.5 

1.3 

.1 

2.9 

4.7 

4.0 

140-160 

.3 

.4 

.8 

5.0 

6.0 

(S)  170-190 

1.7 

2.0 

.3 

4.1 

5.6 

5.0 

200-220 

4.1 

3.8 

.5 

8.4 

4.9 

5.0 

230-250 

3.8 

.6 

4.4 

3.0 

3.0 

(W)  260-200 

1.4 

.2 

1.6 

3.2 

3.0 

290-310 

3.8 

1.2 

.6 

5.6 

4.4 

3.5 

320-340 

8.6 

6.1 

2.5  .1 

17.3 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

e.8 

//////////// 

TOOiLS 

1  48.4 

34.3 

8.1  .3 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  IfUNBKR  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OFERATIIIG  LOCATIOn 
USAFEiaiC,  ASHE\nLLB  RC 


PERCBRTT^GB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGM  BOUPXY  OBSERVATIONS 

STATION  HUNBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  AUG  60  -  JUL  90 

LST  TO  UrC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


WIND  SFBS)  IN  KNOTS 


DIRKCTIOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  3SO-010 

10.5 

4.1 

1.0 

15.6 

4.2 

4.0 

020-040 

9.4 

5.7 

1.7 

16.8 

4.8 

4.0 

050-070 

5.6 

8.0 

2.2 

15.7 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

3.1 

6.5 

.9 

10.4 

5.9 

6.0 

110-130 

2.3 

1.9 

.2 

4.4 

4.8 

4.0 

140-160 

1.0 

1.6 

.3 

2.9 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

2.8 

2.0 

.1 

4.9 

4.9 

4.0 

200-220 

2.8 

1.0 

.1 

3.9 

3.8 

3.0 

230-250 

1.5 

.3 

1.8 

2.9 

2.0 

(H)  260-280 

1.1 

.3 

1.4 

3.6 

3.0 

290-310 

1.1 

.6 

.2 

1.9 

4.8 

4-0 

320-340 

2.0 

3.0 

2.5 

7.5 

7.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

miiminmiiiimimmiiiiiiinifimiiiniiiiiuiiimmniniiiniii 

12.7 

//////////// 

TOTALS 

43.2 

35.0 

9.2 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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aPBRKXIKG  LOCmCR  'A* 
USAFBEAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCBiriAGE  FKBQUENCy  OF  OCCUERERCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSBR\GenOHS 


StATIOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL 

LST  TO  ITTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


OIRECTIOH  1 

1 

5-9 

10-14  15- 

■19 

WXIID  SPEED  m  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

6.2 

5.2 

.8 

12.2 

4.9 

4.0 

020-040 

6.9 

6.9 

1.5 

15.3 

5.3 

5.0 

050-070 

5.3 

8.9 

2.5 

.1 

.0 

16.6 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

2.8 

4.7 

.9 

8.4 

5.9 

6.0 

110-130 

2.3 

2.7 

.7 

.0 

5.7 

5.7 

5.0 

140-160 

2.2 

2.8 

.3 

.0 

5.4 

5.4 

s.o 

(S)  170-190 

1.8 

2.0 

.6 

.0 

4.4 

5.8 

5.0 

200-220 

2.2 

2.8 

.9 

.1 

6.0 

6.1 

6.0 

230-250 

1.7 

.9 

.1 

2.7 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.8 

.5 

.1 

.0 

2.5 

4.2 

3.5 

290-310 

1.5 

1.4 

.8 

3.7 

6.1 

5.0 

320-340 

2.7 

4.1 

2.2 

.2 

9.3 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.6 

//////////// 

TOTALS 

1  37.4 

42.9 

11.4 

.4 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL 

irUMBER  OP  OBSEKVKTIOnS 

7440 
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OPERKnRG  UXKriOH  *A' 
DSKFSnC,  ASBEVIUB  HC 


FERCEKTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOII  NUMBER:  747880  STATICH  NAME:  MACDIU  AFB/TAMPA  Ft  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  HONTB:  DEC  HOURS:  ALL 


CATBOORT  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TRAM  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNCTS 


OIRBCTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  25-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(B)  350-010 

2.7 

6.4 

I.l 

10.2 

6.3 

6.0 

020-040 

3.4 

16.6 

5.2 

25.2 

7.1 

7.0 

050-070 

4.1 

12.1 

6.6 

.2  .2 

23.2 

7.5 

e.o 

(E)  080-100 

1.8 

3.2 

5.0 

5.1 

5.0 

110-130 

2.0 

.7 

2.7 

3.5 

3.0 

140-160 

2.7 

2.1 

4.6 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

1.8 

2.0 

.4 

4.1 

5.3 

5.0 

200-220 

3.2 

3.6 

.4 

7.1 

4.9 

5.0 

230-250 

.7 

1.1 

.5 

2.3 

7.0 

6.0 

(«)  260-280 

.7 

.4 

1.1 

3.8 

3.5 

290-310 

1.3 

1.8 

3.0 

9.8 

10.0 

320-340 

1.3 

2.9 

2.1 

.2 

6.4 

7.7 

7.5 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  4.8  //////////// 

24.4  52.4  18.1  .4  .2  100.0  6.3  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  560 
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CPERKTIHG  UX3VTICR  'A* 
DBATBIAC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCEinAGB  FRBQUERCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIORS 

SXmOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

1ST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  AH  HOURS:  ALL 


DIRECnOM 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

2.2 

.4 

.0 

.0 

6.5 

4.4 

4.0 

020-040 

4.8 

4.3 

1.1 

.1 

.0 

.0 

10.2 

5.3 

5.0 

050-070 

4.2 

7.2 

2.7 

.3 

.0 

14.4 

6.7 

6.0 

(E)  080-100 

4.7 

5.5 

1.2 

.1 

.0 

.0 

11.6 

5.7 

5.0 

110-130 

2.4 

3.5 

.8 

.0 

.0 

.0 

6.6 

5.9 

6.0 

140-160 

2.3 

3.6 

.8 

.1 

.0 

.0 

6.8 

6.1 

6.0 

(S)  170-190 

1.8 

2.0 

.6 

.1 

.0 

,0 

4.6 

6.1 

5.0 

200-220 

1.7 

3.0 

1.3 

.2 

.0 

.0  .0 

6.3 

7.2 

7.0 

230-250 

2.4 

2.3 

.6 

.1 

.0 

.0  .0 

5.4 

5.6 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

2.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

5.8 

4.8 

4.0 

290-310 

2.5 

3.2 

.9 

.2 

.0 

.0 

6.8 

6.2 

6.0 

320-340 

2.8 

4.1 

1.2 

.1 

.0 

8.2 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.9 

//////////// 

TOTALS 

36.7 

43.0 

11.9 

1.4 

100,0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87643 
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OPERKnHG  LOCKTIOM  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASEEVILLE  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATiail  NUMBER:  747860  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FI.  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

I.sr  TO  UTC:  +  5  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

CATEOORI  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAR  ISOO  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 


y 

/ISIBILITI 

'  GB  1/2  MILE 

(0800  METERS)  BUT  LESS  THAN 

3  MILES  (4800  METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IR  KRCTTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  3S0-O10 

3.9 

5.2 

1.1 

-1 

10.3 

5.8 

6.0 

020-040 

5.4 

10.1 

3.1 

.2 

.0 

18.8 

6.5 

6.0 

050-070 

3.9 

9.9 

3.8 

.7 

.2 

18.5 

7.5 

7.0 

(E)  080-100 

2.3 

4.3 

.7 

.2 

7.6 

6.1 

6.0 

110-J 10 

1.9 

2.8 

.5 

.1 

.0 

5.3 

5.7 

5.0 

140-160 

1.9 

3.2 

.8 

.2 

.0  .0 

6.1 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

1.3 

2.0 

.7 

.2 

.1 

4.4 

7.2 

7.0 

200-220 

1.5 

2.4 

.7 

.3 

.1 

.0 

5.1 

7.1 

6.0 

230-250 

1.4 

1.0 

.9 

.1 

.0 

3.4 

7.2 

6.0 

(W)  260-280 

1.6 

.6 

.4 

.2 

2.7 

5.5 

4.0 

290-310 

1.0 

1.5 

1.2 

.1 

3.8 

7.5 

8.0 

320-340 

2.3 

3.2 

1.7 

.2 

.0 

7.4 

6.8 

7,0 

VARIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////.///////////////// 

6.5 

//////////// 

tOEALS 

28.4 

46.2 

15.6 

2.6 

.4 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 

3343 
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PART  D 


CSILIHG  VERSUS  VISIBILII/  AHD  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILIRG  VS  VISIBILITY— PERCKHT  OCCURHERCB  FREQUENCY  (POP) . 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  TBIS  SUWARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OP  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
-NO  CEILING*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(MEIERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STY.TUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMMARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OP  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SIMORIES,  IT  IS  FOSSIBII  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (EOF)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMrT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-BAND  COLU>«  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERUNB  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POP  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ARY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  IRTHRSBCnOH  OF  THE  APPROPRIATE  CEILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COILUMN. 

Ncmc  1:  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  ’9999.* 

NOTH  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  *CAVOK‘,  ALL  CHILINGS  GREATER 
THAN  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  >  1,609.344  METERS  -  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  •  1,600  METERS. 

SKX  COVER — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUMMARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  OF  SKY  COVER  IR  BIGBTHS  FOB  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  TBIS  SUI9IARY  ALSO  GIVES 
POP  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.B.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTB  1.  THESE  SUMWRIBS  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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IKOT  2.  AIFWAYS  STATIC3HS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SrHOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYHCPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  F0LU5WS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

BOTE  3.  'PARTIAL  OBSCURATION*  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  HOT  INCLUDED  IN 
CCMPUTAnOH  OP  -GREATER  THAN  1/2'  PERCENTAGES.  'TOTAL  OBSCURATIONS,' 
HOWEVER,  ARE  INCLUDED. 
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OFBIUTIIIG  lOCKnOR  'A* 
DSAFEEK,  ASSEVILLB  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOd  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  APB/I3VMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


CBILniG 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

60.2 

62.7 

63.9 

64.6 

64.8 

64.8 

64.9 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GE 

20000 

62.7 

65.3 

66.5 

67.2 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GS 

18000 

62.7 

65.3 

66.5 

67.2 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GE 

16000 

62.7 

65.3 

66.5 

67.2 

67.4 

67.4 

67.5 

67-6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

14000 

62.9 

65.5 

66.7 

67.4 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

CE 

12000 

63.2 

65.8 

67.0 

67.7 

68.0 

68.0 

68.1 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GE 

10000 

65.9 

68.6 

70.0 

70.8 

71.0 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

9000 

66.1 

68.8 

70.2 

71.0 

71.2 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GE 

8000 

67.0 

69.7 

71.1 

71,9 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

7000 

67.8 

70.6 

72.0 

72.9 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GS 

6000 

68.1 

70.9 

72.3 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

5000 

69.1 

71.9 

73.4 

74.3 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GS 

4500 

69.9 

72.7 

74.2 

75.1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

4000 

72.6 

75.6 

77.2 

78.1 

78.6 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

3500 

73.8 

76.8 

78.4 

79.2 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GS 

3000 

75.3 

78.4 

80.0 

81.0 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.3 

82.3 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

2500 

76.1 

79.2 

80.9 

81.8 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

2000 

76e8 

80.0 

81.7 

82.8 

83.8 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GE 

1800 

77.1 

80.4 

82.2 

83.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.7 

84.7 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

1500 

78.3 

81.9 

83.7 

84.8 

86.1 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

1200 

78.8 

82.5 

84.2 

85.7 

87.0 

87.0 

87.3 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

86.2 

GE 

1000 

79.6 

83.3 

85.1 

86.7 

88.2 

88.2 

88.5 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

89.0 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GS 

900 

79.7 

83.4 

85.2 

86.8 

88.3 

88.3 

88.6 

88.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

800 

79.8 

83.5 

85.4 

87.3 

88.9 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90-1 

GS 

700 

79.9 

83.9 

85.8 

88.1 

90.1 

90.1 

90.4 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.2 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

GE 

600 

80.0 

84.0 

85.9 

88.2 

90.2 

90.2 

90.5 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.3 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

GB 

500 

80.1 

84.1 

86.3 

88.8 

90-9 

91.2 

91.6 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.4 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

GS 

400 

80.1 

84.1 

86.3 

88.8 

91.1 

91.4 

92.0 

92.4 

92.4 

92.8 

92.8 

92.9 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

GB 

300 

80.1 

84.1 

86.3 

88.9 

91.7 

92.0 

93.7 

94.0 

94.0 

94.6 

94.6 

94.7 

95.2 

95.2 

95.4 

95.6 

GB 

200 

80.1 

84.1 

86.3 

88.9 

92.2 

92.6 

94.2 

94.5 

94.5 

95.2 

95.2 

95.3 

95.7 

95.7 

96.5 

96.8 

GS 

100 

80.1 

84.1 

86.3 

88.9 

92.2 

92.6 

94.3 

95.1 

95.1 

95.7 

95.7 

95.8 

96.2 

96.2 

"7.4 

98.1 

GE 

000 

80.1 

84.1 

86.3 

88.9 

92.2 

92.6 

94.3 

95.1 

95.1 

95.7 

95.7 

95.8 

96.2 

96.2 

97.4 

100.0 

lOIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIIIG  LOCATIOn  *A* 
USAFETAC,  ASBEVILI£  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  747880  STATION  HAKE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSI  TO  OTC:  +  5  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


CEILING 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

51.8 

54.3 

55.4 

56.3 

57.1 

57.1 

57.8 

57.8 

57.8 

58.1 

58.2 

58.2 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

GE 

20000 

54.1 

56.6 

57.6 

58.6 

59.4 

59.5 

60.2 

60.2 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

61.2 

61.2 

61.4 

61.4 

GE 

18000 

54.1 

56.6 

57.6 

58.6 

59.4 

59.5 

60.2 

60.2 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

61.2 

61.2 

61.4 

61.4 

GE 

16000 

54.2 

56.7 

57.7 

58.7 

59.5 

59.6 

60.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.6 

60.6 

61.3 

61.3 

61.5 

61.5 

GE 

14000 

54.5 

57.0 

58.1 

59.0 

59.8 

59.9 

60.6 

60.6 

60.6 

60.9 

61.0 

61.0 

61.6 

61.6 

61.8 

61.8 

GE 

12000 

55.4 

58.0 

59.0 

60.0 

60.8 

60.9 

61.6 

61.6 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

GE 

10000 

58.6 

61.4 

62.6 

63.5 

64.3 

64.4 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

65.5 

65.5 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

GE 

9000 

58.7 

61.5 

62.7 

63.7 

64.4 

64.5 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

65.6 

65.6 

66.3 

66.3 

66.6 

66.6 

GE 

8000 

59.9 

62.7 

63.9 

64.8 

65.8 

65.9 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.7 

67.7 

68.0 

68.0 

GE 

7000 

60.9 

63.7 

64.8 

65.8 

66.8 

66.9 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

68.0 

68.0 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

GE 

6000 

61.1 

63.9 

65.1 

66.0 

67.0 

67.1 

67.8 

67.8 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

GE 

5000 

62.5 

65.3 

66.5 

67.4 

68.4 

68.5 

69.2 

69.2 

69.2 

69.5 

69.6 

69.6 

70.3 

70.3 

70.5 

70.5 

GE 

4500 

63.9 

66.7 

67.8 

68.8 

69.8 

69.9 

70.6 

70.6 

70.6 

70.9 

71.0 

71.0 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

GE 

4000 

65.9 

69.4 

70.6 

71.6 

72.6 

72.7 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

73.8 

73.8 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

6K 

3500 

66.2 

69.7 

71.0 

71.9 

72.9 

73.0 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.1 

74.1 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

GE 

3000 

68.0 

71.4 

72.7 

73.7 

74.7 

74.8 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76-6 

76.8 

77.0 

77.0 

GE 

2500 

69.0 

72.6 

73.9 

74.8 

75.9 

76.0 

76.9 

77.0 

77.0 

77.2 

77.3 

77.3 

78.1 

78.1 

78.4 

78.4 

GE 

2000 

69.9 

73.4 

74.7 

75.7 

76.8 

76.9 

77.7 

77.8 

77.8 

78.1 

78.2 

78.2 

78.9 

78.9 

79.2 

79.2 

GE 

1800 

70.0 

73.5 

74.8 

75.8 

76.9 

77.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

79.1 

79.1 

79.5 

79.5 

GE 

1500 

71.3 

74.9 

76.5 

77.5 

78.9 

79.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.3 

80.4 

80.4 

81.2 

81.2 

81.5 

81.5 

GE 

1200 

71.9 

75.8 

77.3 

78,7 

80.5 

80.6 

81.7 

81.8 

81.8 

82.0 

82.2 

82.2 

82.9 

82.9 

83.2 

83.2 

GB 

1000 

72.8 

76.7 

78.4 

79.8 

81.7 

81.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.3 

83.3 

84.1 

84.1 

84.4 

84.4 

6B 

900 

73.1 

77.1 

78.9 

80.3 

82.3 

82.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.8 

83.9 

83.9 

84.6 

84.6 

84.9 

84.9 

GE 

800 

73.2 

77.4 

79.5 

80.9 

83.1 

83.2 

84.5 

84.6 

84.6 

84.8 

84.9 

84.9 

85.7 

85.7 

86.0 

86.0 

6B 

700 

73.2 

77.4 

79.6 

81.5 

83.9 

64.0 

85.3 

85.4 

85.4 

85.6 

85.7 

85.7 

86.5 

86.5 

86.8 

86.8 

GE 

600 

73.7 

77.8 

80.1 

82.5 

84.9 

85.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.7 

86.8 

86.8 

87.5 

87.5 

87.8 

87.8 

GE 

500 

73.9 

78.3 

81.3 

83.8 

86.3 

86.5 

87.7 

88.0 

88.0 

88.2 

88.3 

88.3 

89.0 

89.0 

89.6 

89.6 

CB 

400 

74.0 

78.4 

81.4 

84.0 

86.6 

86.7 

88.1 

68.3 

88.3 

88.6 

88.9 

88.9 

89.7 

89.7 

90.2 

90.2 

GB 

300 

74.0 

78.4 

81.5 

84.3 

87.2 

87.3 

89.5 

90.0 

90.0 

90.5 

90.9 

90.9 

91.9 

91.9 

92.6 

92.6 

GB 

200 

74.0 

78.4 

81.5 

84.3 

87.3 

87.4 

89-7 

90.4 

90.5 

91.2 

91.5 

91.5 

93.2 

93.2 

94.2 

94.6 

GE 

100 

74.0 

78.4 

81.5 

84.3 

87.3 

87.4 

89.7 

90.6 

90.8 

91.6 

91.9 

91.9 

94.1 

94.1 

95.8 

97.6 

GE 

000 

74.0 

78.4 

81.5 

84.3 

87.3 

87.4 

89.7 

90.6 

90.8 

91.6 

91,9 

91.9 

94.1 

94.1 

95.8 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBRAXIRG  lOCHTIOR  *A*  PESCERTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEXAC,  ASBXVILLB  MC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERIOD 

OP  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTCr 

♦  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

06-08 

CBXLOI6 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

42.7 

46.0 

47.6 

46.8 

49.7 

50.0 

50.9 

51.6 

51.6 

51.8 

51.9 

51.9 

52.3 

52.3 

52.3 

52.7 

6B 

20000 

45.2 

48.8 

50.5 

51.7 

52.6 

52.9 

53.8 

54.6 

54.6 

54.8 

54.9 

54.9 

55.3 

55.3 

55.4 

56.0 

GE 

18000 

45.2 

48.8 

50.5 

51.7 

52-6 

52.9 

53.8 

54.6 

54.6 

54.8 

54.9 

54.9 

55.3 

55.3 

55.4 

56.0 

G8 

IGOOO 

45.2 

48.8 

50.5 

51.7 

52.6 

52.9 

53.8 

54.6 

54.6 

54.8 

54.9 

54.9 

55.3 

55.3 

55.4 

56.0 

GB 

14000 

46.0 

49.9 

51.6 

52.9 

53.6 

54.1 

54.9 

55.8 

55.8 

56.0 

56.1 

56.1 

56.5 

56.5 

56.6 

57.2 

GB 

12000 

47.0 

51.0 

52.7 

54.0 

54.8 

55.2 

56.0 

56.9 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

57.5 

57.5 

57.6 

58.3 

GS 

10000 

50.3 

54.3 

56.0 

57.3 

58.2 

58.5 

59.4 

60.2 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

60.9 

60.9 

61.0 

61.6 

CE 

9000 

50.4 

54.4 

56.1 

57.4 

58.3 

58.6 

59.5 

60.3 

60.3 

60.5 

60.6 

60.6 

61.0 

61.0 

61.1 

61.7 

GB 

8000 

51.8 

55.9 

57.6 

58.9 

59.8 

60.1 

61.0 

61.8 

61.8 

62.0 

62.2 

62.2 

62.5 

62.5 

62.6 

63.2 

GB 

7000 

52.6 

56.8 

58.5 

59.8 

60.6 

61.0 

61.8 

62.7 

62.7 

62.9 

63.0 

63.0 

63.3 

63.3 

63.4 

64.1 

GE 

6000 

52.9 

57.1 

58.8 

60.1 

61.0 

61.3 

62.2 

63.0 

63.0 

63.2 

63.3 

63.3 

63.7 

63.7 

63.8 

64.4 

GB 

5000 

53.9 

58.4 

60.2 

61.5 

62.4 

62.7 

63.5 

64.4 

64.4 

64.6 

64.7 

64.7 

65.1 

65.1 

65.2 

65.8 

GB 

4500 

54.9 

59.6 

61.4 

62.7 

63-5 

63.9 

64.7 

65.6 

65.6 

65.8 

65.9 

65.9 

66.2 

66.2 

66.3 

67.0 

GB 

4000 

57.2 

61.8 

64.0 

65.5 

66.5 

66.8 

67.6 

68.5 

68.5 

68.7 

68.8 

68.8 

69.1 

69.1 

69.2 

69.9 

GS 

3500 

58.1 

63.0 

65.2 

66.7 

67.6 

68.0 

68.8 

69.7 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

70.3 

70.3 

70.4 

71.1 

GS 

3000 

58.8 

63.9 

66.0 

67.5 

68.6 

68.9 

69.8 

70.6 

70.6 

70.9 

71.0 

71.0 

71.3 

71.3 

71.4 

72.0 

GS 

2500 

59.9 

64.9 

67.4 

68.9 

70.1 

70.5 

71.5 

72.8 

72.8 

73.0 

73.1 

73.1 

73.5 

73.5 

73.7 

74.3 

GS 

2000 

61.0 

66.3 

68.9 

70.4 

71.7 

72.2 

73.1 

74.4 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

75.2 

75.2 

75.3 

75.9 

GB 

1800 

61.4 

66.8 

69.4 

70.9 

72.2 

72.6 

73.5 

74.8 

74.8 

75.1 

75.2 

75.2 

75.6 

75.6 

75.7 

76.3 

GB 

ISOO 

62.6 

68.1 

70.8 

72-4 

73.8 

74.2 

75.3 

76,6 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

77.3 

77.3 

77.4 

78.1 

GS 

1200 

63.5 

69.1 

71.9 

73.7 

75.2 

75.6 

76.8 

78.1 

78.1 

78.3 

78.4 

78,4 

78.8 

78.8 

78.9 

79.6 

GB 

1000 

64.2 

70.2 

73.3 

75.1 

76.7 

77.1 

78.3 

79.6 

79.6 

79.9 

80.0 

80.0 

80.4 

80.4 

80.5 

81.2 

GB 

900 

64.9 

71.3 

74.6 

76.6 

78.5 

78-9 

80.1 

81.4 

81.4 

81.7 

81.8 

81.8 

82.3 

82.3 

82.4 

83.0 

GS 

800 

65.3 

71.6 

75.4 

77.3 

79.4 

79.8 

81.0 

82.3 

82.3 

82.6 

82.7 

82.7 

83.1 

83.1 

83.2 

83.9 

GB 

700 

65.7 

72.4 

76.1 

78.1 

80.2 

60.6 

81.8 

83.1 

83.1 

83.7 

83.8 

83.8 

84.2 

84.2 

84.3 

84.9 

GS 

600 

65.8 

72.5 

76.3 

78.5 

80.6 

81.2 

82.5 

83.9 

63.9 

84.5 

84.6 

84.6 

85.1 

85.1 

85.2 

85.8 

GB 

500 

65.9 

72.6 

76.7 

79.1 

81.7 

82.3 

83.5 

85.1 

85.1 

85.8 

85.9 

85.9 

86.3 

86.3 

86.5 

87.2 

GS 

400 

65.9 

72.6 

76.9 

79.4 

82.0 

82.6 

64.1 

85.7 

85.7 

86.5 

86.6 

86.6 

87.0 

87.0 

87.1 

87.8 

GB 

300 

65.9 

72.9 

77.5 

80.2 

83.1 

83.7 

85.6 

87.5 

87.6 

88.6 

88.7 

88.7 

89.4 

89.4 

89.6 

90.3 

« 

200 

66.0 

73.0 

77.6 

80.3 

83.3 

83.9 

86.0 

88.3 

88.4 

89.6 

89.9 

90.0 

90.9 

90.9 

92.4 

93.5 

(B 

100 

66.0 

73.0 

77.6 

80.3 

83.3 

83.9 

86.0 

88.3 

88.4 

89.7 

90.2 

90.3 

91.6 

91.7 

93.9 

97.3 

GS 

000 

66.0 

73.0 

77.6 

80.3 

83.3 

83.9 

86.0 

88.4 

88.5 

89.8 

90.3 

90.4 

91.7 

91.8 

94.4 

100.0 
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oferatihg  lockticm  *a-  pbrcehtage  frbqoehcy  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibiliti 

USAFSnC,  ASBBVILLB  NC  FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STXncm  mjHBBR:  747880  STAnON  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL 

LST  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


III 

FEBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

45.2 

50.4 

52.9 

53.9 

54.5 

54.6 

54.7 

54.7 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.3 

55.4 

6E  20000 

50.2 

56.3 

59.0 

60.0 

60.9 

61.0 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.9 

62.0 

GB  18000 

50.4 

56.6 

59.2 

60.2 

61.1 

61.2 

61.5 

61.5 

61.7 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.2 

62.3 

GE  16000 

50.4 

56.6 

59.2 

60.2 

61.1 

61.2 

61.5 

61.5 

61.7 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.2 

62.3 

6E  14000 

51.0 

57.3 

60.0 

61.0 

61.8 

61.9 

62.3 

62.3 

62.5 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

63.0 

GE  12000 

51.3 

57.6 

60.4 

61.4 

62.3 

62.4 

62.7 

62.7 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.4 

GE  10000 

53.2 

59.8 

62.6 

63.5 

64.4 

64.5 

64.8 

64.8 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

65.6 

GE  9000 

53.7 

60.2 

63.1 

64.1 

64.9 

65.1 

65.4 

65.4 

65.6 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.1 

GE  8000 

55.8 

62.6 

65.6 

66.7 

67.5 

67.6 

68.0 

68.0 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.7 

GB  7000 

56.1 

62.9 

65.9 

67,0 

67.8 

68.0 

68.3 

68.3 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

69.0 

GE  6000 

56.2 

63.0 

66.0 

67.1 

68.0 

68.1 

68.4 

68.4 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.0 

69.1 

GB  5000 

57.2 

64.0 

67.0 

68.1 

69.0 

69.1 

69.6 

69.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.3 

70.4 

GE  4500 

58.1 

64.9 

68.0 

69.0 

70.0 

70.1 

70.5 

70.6 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.3 

71.4 

GB  4000 

59.6 

66.9 

70.2 

71.6 

72.7 

72.8 

73.2 

73.3 

73.5 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.1 

GE  3500 

60.4 

68.1 

71.4 

73.0 

74.1 

74.2 

74.6 

74.7 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.5 

GE  3000 

61.1 

68.8 

72.3 

74.0 

75.4 

75.5 

76.0 

76.1 

76.3 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

77.0 

GB  2500 

62.0 

69.8 

73.5 

75.6 

77.0 

77.1 

77.6 

77.7 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

78.6 

GE  2000 

63.3 

71.4 

75.3 

77.4 

78.8 

78.9 

79.7 

79.8 

80.0 

80.3 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.8 

80.9 

GE  1800 

63.5 

71.6 

75.5 

77.6 

79.0 

79.1 

79.9 

80.0 

80.2 

80.5 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

81.0 

81.1 

GE  1500 

64.3 

72.6 

76.5 

78.7 

80.2 

80.3 

81.1 

81.2 

81.4 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

82.2 

82.3 

GE  1200 

65.3 

74.3 

78.3 

80.6 

82.2 

82.5 

83.3 

83.5 

83.8 

84.2 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

GB  1000 

65.6 

74-7 

78.9 

81.8 

83.3 

83.8 

84.6 

84.8 

85.1 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.9 

66.2 

GE  900 

65.9 

75.4 

79.9 

82.9 

84.4 

84.8 

85.7 

85.9 

86.1 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

87.0 

87.3 

GE  800 

65.9 

75.4 

79.9 

82.9 

84.4 

84.8 

85.7 

85.9 

86.1 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

87.0 

87.3 

GE  700 

66.8 

76.6 

81.2 

84.2 

85.9 

86.5 

87.4 

87.6 

87.8 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.7 

89.0 

OB  600 

66.9 

76.8 

81.4 

84.4 

86.3 

87.1 

88.2 

88.4 

88.6 

89.1 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.6 

89.9 

GB  500 

67.0 

77.2 

81.9 

84.9 

87.3 

88.2 

89.7 

90.4 

90.6 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.6 

91.9 

GB  400 

67.0 

77.2 

81.9 

85.1 

87.6 

88.6 

90.6 

91.4 

91.6 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.7 

93.0 

GE  300 

67.1 

77.3 

82.4 

85.6 

88.2 

89.1 

91.4 

92.6 

92.9 

94.2 

94.4 

94.5 

94.8 

94.8 

95.1 

95.4 

GE  200 

67.1 

77.3 

82.4 

85.6 

88.2 

89.1 

91.6 

92.9 

93.2 

94.7 

95.2 

95.5 

96.0 

96.0 

96.5 

97.1 

GE  100 

67.1 

77.3 

82.4 

85.6 

88.2 

89.1 

91.6 

92.9 

93.2 

94.7 

95.3 

95.6 

96.5 

96.5 

97.4 

99.2 

GE  000 

67.1 

77.3 

82.4 

85.6 

88.2 

89.1 

91.6 

92.9 

93.2 

94.7 

95.3 

95.6 

96.5 

96.5 

97.4 

100.0 
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OPBRUnilG  LOCATIOn  ’A- 
OSAFEtAC,  ASHBVIUJB  K 


PERCERTAGB  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


8XIIXT0R  NUMBER:  747S80  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  60  -  JUL  90 


LST 

TO  UTCs 

♦  5 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

12-14 

CBILnC 

VISIBILITY  III 

SIATVTE 

MXLBS 

HI 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6B 

6B 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

csn* 

55.7 

59.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

CB 

20000 

64.7 

68.9 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

16000 

64.9 

69.1 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GE 

16000 

65.2 

69.4 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GE 

14000 

65.3 

69.5 

70.5 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

12000 

66.6 

70.9 

71.9 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

CB 

10000 

68.6 

73.1 

74.2 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

9000 

69.2 

73.8 

74.8 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GB 

8000 

72.3 

76.8 

77.8 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GS 

7000 

72.5 

77.0 

78.1 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

6000 

72.5 

77.0 

78.1 

78.5 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GS 

5000 

73.5 

78.4 

79.6 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

4500 

74.3 

79.1 

80.3 

80.9 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

4000 

76.5 

81.5 

83.0 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

3500 

77.0 

82.0 

83.9 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

3000 

78.0 

83.4 

85.6 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GS 

2500 

78.3 

83.9 

86.2 

87.0 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

2000 

80.0 

85.7 

88.1 

88.9 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

1800 

80.2 

86.0 

88.4 

89.2 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GS 

1500 

81.9 

87.7 

90.3 

91.3 

91.9 

92.0 

92.0 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GS 

1200 

82.8 

88.6 

91.4 

92.4 

93.0 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

1000 

83.3 

89.2 

92.3 

93.4 

94.3 

94.4 

94.5 

94.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GS 

900 

83.4 

89.4 

92.4 

93.5 

94.4 

94.5 

94.6 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

800 

83.5 

89.5 

92.6 

94.0 

94.8 

94.9 

95.1 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

700 

83.7 

89.8 

92.9 

94.3 

95.2 

95.3 

95.4 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

600 

83.7 

89.8 

92.9 

94.4 

95.3 

95.4 

95.5 

95.9 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GS 

500 

83.8 

89.9 

93.4 

94.9 

96.1 

96.2 

96.5 

96.9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

400 

83.8 

90.0 

93.9 

95.5 

97.1 

97.2 

97.5 

98.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

300 

83.8 

90.0 

93.9 

95.5 

97.3 

97.4 

98.1 

98.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

83.8 

90.0 

93.9 

95.5 

97.3 

97.4 

98.1 

98.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

83.8 

90.0 

93.9 

95.5 

97.3 

97.4 

98.1 

98.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

83.8 

90.0 

93.9 

95.5 

97.3 

97.4 

98.1 

98.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 
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• 

oPBrnniiG  locHTion  'a* 

PERCEWEACB  FREQUBHCY  OF  OCCURREIICB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

aSAFETKC,  ASHB^riLLB  RC 

FROH 

BOURLY 

OBSERVATIONS 

* 

srancR 

lUHBBR: 

747880 

SIATIOR  HAMB:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

jx;l  90 

LST  TO  OTC: 

♦  5 

MONTH; 

JAN 

HOURS: 

15-17 

CBILIRG 

VISIBILITY  IB 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

" 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

58.2 

59.8 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60-3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

GB 

20000 

68.2 

70.4 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GB 

18000 

68.6 

71.1 

71.8 

71.8 

71.8 

71-8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

16000 

68.7 

71.2 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

14000 

69.0 

71.5 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

12000 

70.5 

73.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

6E 

10000 

72.4 

75.2 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

CB 

9000 

73.1 

75.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

as 

8000 

77.0 

80.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

<SK 

7000 

78.0 

81.1 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

CB 

6000 

78.5 

81.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

CB 

5000 

79.7 

82.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

CB 

4500 

80.1 

83.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

CB 

4000 

82.8 

86.2 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

CB 

3500 

84.7 

88.2 

89.2 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

3000 

85.6 

89.0 

90.3 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

CB 

2500 

86.9 

90.3 

91.6 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

CB 

2000 

88.1 

91.5 

92.9 

93.1 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

1800 

88.6 

92.0 

93.4 

93.7 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

CB 

1500 

89.6 

93.1 

94.5 

94.7 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

CB 

1200 

89.9 

93.4 

94.9 

95.2 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

1000 

90.2 

93.9 

95.4 

95.6 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

900 

90.4 

94.1 

95.6 

95.8 

96.5 

96.6 

96.7 

96-7 

96-7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

CB 

800 

90.5 

94.2 

95.7 

95.9 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

CB 

700 

90.6 

94.6 

96.3 

96.6 

97.3 

97.4 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

600 

90.6 

94.6 

96.5 

96.9 

97.6 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

500 

90.8 

94.8 

96.8 

97.2 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

400 

90.8 

94.8 

96.9 

97,3 

98.4 

98.6 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

90.8 

94.8 

96.9 

97.3 

98.4 

98.6 

99.0 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CB 

200 

90.8 

94.8 

96.9 

97.3 

98.4 

98.6 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

90.8 

94.8 

96.9 

97.3 

98.4 

98.6 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

• 

CB 

000 

90.8 

94.8 

96.9 

97.3 

98.4 

98.6 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDEAL  irUMBBR  OF 

OBSBRVATIOHS 

930 
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OraWriRG  lOCAnOR  -a*  percewtagb  feboubicy  op  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

DSAFSIAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

suaiom  HIMBBR:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UIC:  *  5  MONTH;  JAN  HOURS;  18-20 


CBILme  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


HI 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CEIL 

66.3 

67.6 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GS 

20000 

72.3 

74.0 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

G8 

18000 

72.3 

74.0 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GS 

16000 

72.4 

74.1 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

a 

14000 

72.8 

74.6 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

12000 

73.4 

75.3 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75-9 

GB 

10000 

75.6 

77.7 

78.2 

78.3 

78.4 

78,4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GS 

9000 

76.5 

78.7 

79.2 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GS 

8000 

79.0 

81.3 

81.8 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

7000 

80.0 

82.3 

82.8 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GS 

6000 

80.1 

82.5 

83.1 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

SOOO 

81.5 

83.9 

84.5 

84.7 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

4500 

81.8 

84.2 

84.8 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85-7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GS 

4000 

84.6 

87.2 

87.8 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

3500 

85.4 

88.0 

88.9 

89.2 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GS 

3000 

86.5 

89.4 

90.3 

90.6 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91-3 

91.3 

GB 

2500 

86.5 

89.5 

90.5 

90.9 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

2000 

87.5 

90.6 

91.8 

92.2 

92.8 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

1800 

87.6 

90.8 

91.9 

92.3 

92.9 

93.0 

93.2 

93-2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

1500 

88.3 

91.4 

92.9 

93.2 

94.0 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

C8 

1200 

89.4 

92.5 

94.0 

94.3 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GS 

1000 

89.4 

92.5 

94.0 

94.3 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

900 

90.0 

93.3 

94.8 

95.2 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

800 

90.1 

93.7 

95.3 

95.6 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GS 

700 

90.4 

94.1 

95.8 

96.2 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

a 

600 

90.4 

94.4 

96.1 

96.8 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

90.4 

94.4 

96.2 

96.9 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

400 

90.4 

94.4 

96.2 

96.9 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

C8 

300 

90.4 

94.5 

96.5 

97.1 

98.8 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

a 

200 

90.4 

94.5 

96.5 

97.1 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

100 

90.4 

94.5 

96.5 

97.1 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

000 

90.4 

94.5 

96.5 

97.1 

98.8 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUmBR  OF  OBSERVWIOHS  930 
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OPERATIHG  UXXtlOK  *a* 
USAFXnC,  ASHSmiS  RC 


PERCBIfrAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FHCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTS: 

JAN 

BOORS: 

21-23 

CBILIRG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

111 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

6B 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

'  PKET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

64.2 

65.9 

66.6 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

20000 

68.8 

71.0 

71.7 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

6B 

18000 

68.8 

71.0 

71.7 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

16000 

68.8 

71.0 

71.7 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

CE 

14000 

68.9 

71.1 

71.8 

72.4 

72.5 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

12000 

69.2 

71.4 

72.2 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

GE 

10000 

71.3 

73.5 

74.3 

74.8 

74.9 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

9000 

71.6 

73.9 

74.6 

75.2 

75.3 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

8000 

72.4 

74.7 

75.5 

76.0 

76.1 

76.2 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

6E 

7000 

73.0 

75.4 

76.1 

76.7 

76.8 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

CB 

6000 

73.3 

75.8 

76.7 

77.2 

77.3 

77.4 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

CB 

5000 

75.1 

77.5 

78.5 

79.1 

79.2 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

4500 

76.5 

79.0 

80.0 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

CB 

4000 

79.2 

82.0 

83.1 

83.8 

84.1 

84.3 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

3500 

80.5 

83.3 

84.5 

85.3 

85.6 

85.8 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

3000 

81.8 

84.7 

86.0 

86.8 

87.1 

87.3 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

07.7 

87.7 

87.7 

CB 

2500 

82.0 

84.9 

86.2 

87.1 

87.4 

87.6 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

2000 

82.4 

85.3 

86.6 

87.4 

87,7 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

68.5 

88.5 

88.5 

88.5 

CB 

1800 

82.7 

85.6 

86.9 

87.8 

88.2 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

GB 

1500 

84.5 

87.5 

88.9 

90.0 

90.3 

90.6 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

CB 

1200 

84.9 

88.0 

89.4 

90.4 

90.8 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

CE 

1000 

85.4 

88.4 

89.8 

90.9 

91.2 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

900 

85.5 

88.5 

90.0 

91.2 

91.6 

92.0 

92.4 

92-5 

92.5 

92-5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

800 

86.1 

89.1 

90.8 

92.2 

92.6 

93.0 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

CB 

700 

86.3 

89.5 

91.3 

92.8 

93.3 

94.1 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

CB 

600 

86.3 

89.5 

91.3 

92.8 

93.4 

94.2 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

500 

86.6 

89.8 

91.8 

93.3 

94.1 

94.8 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

CE 

400 

86.6 

89.8 

91.9 

93.7 

94.7 

95.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

300 

86.6 

89.8 

91.9 

93.8 

95.4 

96.1 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

90.0 

90.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

GB 

200 

86.6 

89.8 

91.9 

93.8 

95.5 

96.2 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

99.1 

GB 

100 

86.6 

89.8 

91.9 

93.8 

95.5 

96.2 

98.0 

98-2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

99.4 

GB 

000 

86.6 

89.8 

91.9 

93.8 

95.5 

96.2 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OraRKriHG  UXWnOH  *A*  FERCBHTACB  FREQUEHOr  OF  OCCUn^CE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFECHC.  ASHEVILLE  EC  FI«OM  HOURLY  OBiiERVATIONS 

SmiOH  HUMBER:  747880  SIAXIOH  RAME:  MACDILL  AFB/TBMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  4-  5  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CEtLIRC 

IE 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CEIL 

55.5 

58.2 

59.3 

59.9 

60.2 

60.3 

60.5 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

CB 

20000 

60.8 

63.9 

65.1 

65.7 

66.1 

66.1 

66.4 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

a 

18000 

60.9 

64.0 

65.2 

65.8 

66.2 

66.3 

66.5 

66.7 

66.7 

66. B 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.2 

CB 

16000 

60.9 

64.1 

65.3 

65.9 

66.3 

66.4 

66.6 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.3 

GE 

14000 

61.3 

64.5 

65.8 

66.3 

66.7 

66.8 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.7 

GB 

12000 

62.1 

65.4 

66.6 

67.2 

67.6 

67.7 

67.9 

68.1 

68.1 

68.2 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

68.6 

at 

10000 

64.5 

68.0 

69.2 

69.9 

70.3 

70.3 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.1 

71.1 

71.2 

71.3 

GB 

9000 

64.9 

68.4 

69.7 

70.3 

70.7 

70.8 

71.1 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

GB 

8000 

66.9 

70.5 

71.8 

72.4 

72.9 

73.0 

73.2 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.8 

73.9 

GB 

7000 

67.6 

71.2 

72.5 

73.2 

73.6 

73.7 

74.0 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

6000 

67.8 

71.5 

72.8 

73.5 

74.0 

74.0 

74.3 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

75.0 

GB 

5000 

69.1 

72.8 

74.2 

74.9 

75.4 

75.5 

75.7 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

GB 

4500 

69.9 

73.7 

75.1 

75.8 

76.3 

76.4 

76.7 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.4 

GB 

4000 

72.3 

76.3 

77.9 

78.7 

79.3 

79.4 

79.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

GB 

3500 

73.3 

77.4 

79.1 

79.9 

80.5 

80.6 

80.9 

81.0 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

GB 

3000 

74.4 

78.6 

80.4 

81.3 

82.0 

82.1 

82.4 

82.6 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

GB 

2500 

75.1 

79.4 

81.3 

82.2 

83.0 

83.1 

83.5 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

GB 

2000 

76.1 

80.5 

82.5 

83.5 

84.3 

84.5 

84.9 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

C8 

1800 

76.4 

80.8 

82.8 

83.8 

84.7 

84.8 

85.2 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.0 

86.1 

GB 

1500 

77.6 

82.2 

84.2 

85.3 

86.3 

86.5 

86.9 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

87.8 

GB 

1200 

78.3 

83.0 

85.2 

86.4 

87.4 

87.6 

88.1 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

GB 

1000 

78.8 

83.6 

85.9 

87.2 

88.3 

88.5 

89.0 

89.3 

89.3 

89.5 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

CB 

900 

79.1 

84.1 

86.4 

87.8 

89.0 

89.2 

89.7 

90.0 

90.0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.7 

CB 

800 

79.3 

84.3 

86.8 

88.3 

89.6 

89.8 

90.3 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

GB 

700 

79.6 

84.8 

87.4 

89.0 

90.4 

90.7 

91.3 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

GB 

600 

79.7 

84.9 

87.6 

89.3 

90.8 

91.2 

91.8 

92.1 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.7 

92.7 

92.8 

93.0 

GB 

500 

79.8 

85.1 

88.1 

89.9 

91.7 

92.0 

92.8 

93.2 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

94.0 

94.1 

GB 

400 

79.8 

85.2 

88.2 

90.1 

92.0 

92.4 

93.3 

93.8 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

GB 

300 

79.8 

85.2 

88.4 

90.3 

92.5 

92.9 

94.3 

95.0 

95.1 

95.6 

95.7 

95.7 

96.1 

96.1 

96.2 

96.4 

GB 

200 

79.8 

85.2 

88.4 

90.3 

92.6 

93.0 

94.5 

95,3 

95.4 

96.0 

96.2 

96.3 

96.8 

96.8 

97.2 

97.6 

GB 

100 

79.8 

85.2 

88.4 

90.3 

92.6 

93.0 

94.5 

95.4 

95.5 

96.2 

96.4 

96.5 

97.1 

97.1 

97.9 

98.9 

000 

79.8 

85.2 

88.4 

90.3 

92.6 

93.0 

94.5 

95.4 

95.5 

96.2 

96.4 

96.5 

97.1 

97.2 

98.0 

100.0 

TOTAL  HDNBBR  OP  OBSERVIfflORS  7440 
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OFKRKnilG  hOCKTItm  'A* 
USAFRnC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCTJRRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


Sn^nCII  HUNBSR: 

747880 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MOWIH: 

FEB 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITI  III 

STATl^B 

MILES 

III  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

62.1 

63.4 

63.6 

63.8 

63.9 

63.9 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GB 

20000 

66.0 

67.3 

67.5 

67.7 

67.8 

67.8 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

6E 

18000 

66.7 

68.0 

68.2 

68.4 

68.6 

68.6 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

16000 

66.8 

68.1 

68.3 

68.6 

68.7 

68-7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GE 

14000 

66.8 

68.1 

68.3 

68.6 

68.7 

68.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

6E 

12000 

67.5 

68.8 

69.0 

69.3 

69.4 

69.4 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

10000 

69.0 

70.3 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GE 

9000 

69.4 

70.7 

70.9 

71.2 

71.3 

71.3 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

8000 

72.5 

73.9 

74.1 

74.3 

74.6 

74.6 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

7000 

73.0 

74.6 

74.9 

75.2 

75.4 

75.4 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

6000 

73.5 

75.3 

75.7 

75.9 

76.1 

76.1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76,7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

5000 

74.5 

76.2 

76.6 

76.8 

77.2 

77.2 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

4500 

75.5 

77.4 

77.8 

78.0 

78.4 

78.4 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

4000 

78.5 

80.5 

81.0 

81.2 

81.6 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

3500 

79.6 

81.6 

82.5 

82.7 

83.1 

83.1 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

3000 

80.9 

83.1 

84.0 

84.3 

84.8 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

2500 

82.3 

84.5 

85.6 

85.8 

86.5 

86.5 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GE 

2000 

83.3 

85.6 

86.8 

87.0 

87.7 

87.7 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1800 

83.5 

85.8 

87.1 

87.4 

88.1 

88.1 

88.5 

ee.5 

86.5 

88.5 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

1500 

84.8 

87.1 

88.8 

89.0 

89.7 

89.7 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1200 

85.6 

87.9 

89,7 

90.4 

91.1 

91.1 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

1000 

86.8 

89.2 

91.3 

92.0 

92.7 

92.7 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

900 

87.1 

89.7 

91.7 

92.9 

93.9 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

800 

87.5 

90.1 

92.2 

93.4 

94.3 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

700 

87.6 

90.3 

92.4 

93.6 

94.6 

94.7 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95,5 

95.5 

95.5 

GB 

600 

87.6 

90.3 

92.6 

94.0 

94.9 

95.0 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

500 

87.6 

90.4 

92.7 

94.3 

95.5 

95.6 

96-3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

400 

87.6 

90.4 

92.8 

94.6 

95.9 

96.0 

96,7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

300 

87-7 

90.5 

92.9 

94.7 

96.0 

96.1 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.4 

97,4 

97.4 

97.4 

GE 

200 

87.8 

90.9 

93.3 

95.0 

96.3 

96.5 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

GB 

100 

87.8 

90.9 

93.3 

95.2 

96.5 

96.6 

97.4 

97.5 

97.5 

97,8 

97.9 

97.9 

98.5 

98.5 

99.1 

99.5 

GB 

000 

87.8 

90.9 

93.3 

95.2 

96.5 

96.6 

97.4 

97.5 

97.5 

97.8 

97.9 

97.9 

98.6 

98.6 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 
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OPEmXHG  LOCAnOR  *A"  FEPCERTAGB  FBEQOERCy  OF  OCCURKERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASaSVILLB  IIC  PROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


SIKTIOR  HUMBER: 

747880 

STATIOn  NAME:  KACDILL  AFB/TAKPA  FL 

PERIM) 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

FEB 

BOORS: 

03-05 

CBILIH6 

VISIBILlTr  IH 

STATUTE 

MILES 

m 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/0 

1/4 

0 

RD 

CEIL 

54.4 

56.5 

57.7 

58.0 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

59.0 

59.1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

GB 

20000 

58.3 

60.6 

61.8 

62.4 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.5 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

GB 

18000 

58.4 

60.8 

61.9 

62.5 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.4 

63.6 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

GS 

16000 

58.4 

60.8 

61.9 

62.5 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.4 

63.6 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

GB 

14000 

58.5 

60.9 

62.1 

62.6 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.7 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

GB 

12000 

59.2 

61.6 

62.8 

63.4 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.4 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

GB 

10000 

60.8 

63.2 

64.4 

65.1 

65.7 

65.8 

65.8 

66.1 

66.1 

66.2 

66.4 

66.5 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

GB 

9000 

61.2 

63.8 

65.0 

65.7 

66.3 

66.4 

66.4 

66.7 

66.7 

66.8 

67.0 

67.1 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

GB 

8000 

63.1 

66.1 

67.4 

68.1 

68.7 

68.8 

68.8 

69.0 

69.0 

69.1 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

GB 

7000 

63.5 

66.4 

67.7 

68.4 

69.0 

69.1 

69.1 

69.4 

69.4 

69.5 

69.7 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

6S 

6000 

64.1 

67.1 

68.7 

69.4 

70.0 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.7 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.2 

GB 

5000 

65.6 

68.7 

70.2 

71.0 

71.9 

72.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.5 

72.7 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.2 

GB 

4500 

67.1 

70.2 

71.7 

72.7 

73.5 

73.6 

73.8 

74.0 

74.0 

74.1 

74.3 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

GB 

4000 

70.8 

74.0 

75.8 

76.8 

77.8 

77.9 

78.0 

78.3 

78.3 

78.4 

78.6 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

GB 

3500 

71.9 

75.1 

76.8 

77.9 

78.8 

79.0 

79.1 

79.4 

79.4 

79.6 

79.8 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.3 

GB 

3000 

73.9 

77.2 

79.2 

80.3 

81.2 

81.3 

81.4 

81.8 

81.8 

81.9 

82.2 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

GB 

2500 

74.9 

78.3 

80.4 

81.4 

82.5 

82.6 

83.0 

83.3 

83.3 

83.5 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

GB 

2000 

75.9 

79.3 

81.7 

82.7 

83.8 

84,0 

84.4 

84.8 

84.8 

84.9 

85.1 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

GB 

1800 

76.0 

79.4 

81.8 

83.0 

84.0 

84.3 

84.6 

85.0 

85.0 

85.1 

85.3 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

GB 

1500 

76.8 

80.4 

82.7 

83.9 

85.0 

85.2 

85.6 

85.9 

85.9 

86.1 

86.3 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

GB 

1200 

77.7 

81.3 

83.7 

85.1 

86.2 

86.5 

86.9 

87.2 

87-2 

87.4 

87.6 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

88.1 

CT 

1000 

78.6 

82.4 

85.0 

86.6 

87.7 

08.1 

88.4 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

GB 

900 

79.0 

82.7 

85.3 

87.2 

88.7 

89.0 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

GB 

800 

79.2 

83.1 

85.8 

87.8 

89.2 

89.6 

90.0 

90.3 

90.3 

90.4 

90.7 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

GB 

700 

79.7 

83.8 

86.9 

88.9 

90.5 

90.9 

91.3 

91.6 

91.6 

91-7 

92.0 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

GB 

600 

79.8 

84.0 

87.1 

89.4 

91.6 

92.0 

92.3 

92.8 

92.8 

92.9 

93.1 

93.3 

93.5 

93.5 

93,5 

93.6 

GB 

500 

80.0 

84.4 

87.6 

90.4 

93.0 

93.5 

93.9 

94.3 

94.3 

94.4 

94.7 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.2 

GB 

400 

80.0 

84.5 

87.8 

90.9 

93.9 

94.3 

94.8 

95.4 

95.4 

95.5 

95.7 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.5 

GB 

300 

80.0 

84.5 

87.8 

90.9 

93.9 

94.3 

94.9 

95.9 

95-9 

96.1 

96.3 

96.5 

96.8 

96.8 

97.2 

97.4 

GB 

200 

80.0 

84.6 

87.9 

91.1 

94.1 

94.6 

95.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.8 

96.9 

97  -1 

97.4 

97.9 

98.2 

GB 

100 

80.0 

84.6 

87.9 

91.1 

94.1 

94.6 

95.2 

96.3 

96.3 

96.7 

96.9 

97.0 

97.6 

97.6 

98.6 

99.2 

GB 

000 

80.0 

84.6 

87.9 

91.1 

94.1 

94.6 

95.2 

96.3 

96.3 

96.7 

96.9 

97.0 

97.6 

97.6 

98.6 

100.0 

lona  inimBR  or  OBSsrpnaicms  846 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


oPEmnuG  LOCATion  'a- 
DSAFBraC,  ASHEVILIX  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SlXncil  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
HONTB:  FEB  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GE 

6 

6B 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GS 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

42.8 

46.1 

47.9 

48.9 

50.4 

51.2 

51.4 

51.5 

51.5 

51.9 

52.1 

52.1 

52.4 

52.5 

52.5 

52.7 

GE  20000 

46.9 

50.7 

52.6 

53.7 

55.1 

55.9 

56.1 

56.3 

56.3 

56.6 

56.9 

56.9 

57.1 

57.2 

57.3 

57.6 

GE  18000 

47.0 

50.8 

52.7 

53.8 

55.2 

56.0 

56.3 

56.4 

56.4 

56.7 

57.0 

57.0 

57.2 

57.3 

57.4 

57.7 

GE  16000 

47.0 

50.8 

52.7 

53.8 

55.2 

56.0 

56.3 

56.4 

56.4 

56.7 

57.0 

57.0 

57.2 

57.3 

57.4 

57.7 

GE  14000 

47.9 

51.7 

53.5 

54.6 

56.1 

57.0 

57.2 

57.3 

57.3 

57.7 

57.9 

57.9 

58.2 

58.3 

58.4 

58.6 

GE  12000 

48.8 

52.6 

54.6 

55.7 

57.2 

58.0 

58.3 

58.4 

58.4 

50.7 

59.0 

59.0 

59.2 

59.3 

59.5 

59.7 

GE  10000 

50.8 

54.6 

56.6 

57.7 

59.3 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

60.9 

61.1 

61.1 

61.3 

61.5 

61.6 

61.8 

GE  9000 

51.4 

55.3 

57.3 

58.5 

60.2 

61.0 

61.2 

61.3 

61.3 

61.7 

61.9 

61.9 

62.2 

62.3 

62.4 

62.6 

GE  8000 

52.7 

57.1 

59.2 

60.5 

62.2 

63.0 

63.4 

63.5 

63.5 

63.8 

64.1 

64.1 

64.3 

64.4 

64.5 

64.8 

GE  7000 

53.9 

58.4 

60.5 

61.8 

63.6 

64.4 

64.8 

64.9 

64.9 

65.2 

65.5 

65.5 

65.7 

65.8 

66.0 

66.2 

GE  6000 

54.1 

58.7 

60.9 

62.6 

64.4 

65.2 

65.6 

65.7 

65.7 

66.1 

66.3 

66.3 

66.5 

66.7 

66.8 

67.0 

GE  SOOO 

55.6 

60.2 

62.3 

64.1 

65.8 

66.7 

67.1 

67.3 

67.3 

67.6 

67.8 

67.8 

68.1 

68.2 

68.3 

68.6 

GE  4500 

57.6 

62.3 

64.4 

66.2 

68.0 

68.8 

69.3 

69.4 

69.4 

69.7 

70.0 

70.0 

70.2 

70.3 

70.4 

70.7 

GE  4000 

60.3 

65.1 

67.6 

69.4 

71.2 

72.0 

72.5 

72.6 

72.6 

72.9 

73.2 

73.2 

73.4 

73.5 

73.6 

73.9 

GE  3500 

62.3 

67.1 

69.6 

71.4 

73.4 

74.2 

74.7 

74.8 

74.8 

75.2 

75.4 

75.4 

75.7 

75.8 

75.9 

76.1 

GE  3000 

63.6 

68.7 

71.2 

73.0 

75.3 

76.1 

76.6 

76.7 

76.7 

77.1 

77.3 

77.3 

77.5 

77.7 

77.8 

78.0 

GE  2500 

64.5 

69.7 

72.5 

74.5 

77.1 

77.9 

78.4 

78.5 

78.5 

78.8 

79.1 

79.1 

79.3 

79.4 

79.6 

79.8 

GE  2000 

65.7 

71.2 

74.0 

76.2 

79.0 

79.9 

80.6 

80.7 

80.7 

81.1 

81.3 

81.3 

81,6 

81.7 

81.8 

82.0 

GE  1800 

66.0 

71.4 

74.2 

76.5 

79.2 

80.1 

80.9 

81.0 

81.0 

81.3 

81.6 

81.6 

81.8 

81.9 

82.0 

82.3 

GE  1500 

66.3 

71.9 

74.7 

77.0 

79.8 

80,7 

81.4 

81.6 

81.6 

81.9 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.6 

82.9 

GE  1200 

66.9 

72.5 

75.4 

77.7 

80.7 

81.7 

82.5 

82.6 

82.6 

83.0 

83.2 

83.2 

83.5 

83.6 

83.7 

83.9 

GE  1000 

67.3 

73.0 

76.6 

79.1 

82.3 

63.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.8 

85.0 

85.0 

85.2 

85.3 

85.5 

85.7 

6B  900 

67.4 

73.3 

77-0 

79.6 

82.7 

83.8 

84.9 

85.0 

85.0 

85.3 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

86.1 

86.3 

OB  800 

68.0 

73.9 

77-8 

80.5 

83.9 

85.1 

86.5 

86.8 

86.8 

87.1 

87.4 

87.4 

87.6 

87.7 

87.8 

88.1 

GE  700 

68.7 

74.7 

78-7 

81.6 

85.2 

86.5 

88.2 

88.4 

88.4 

88.8 

89.0 

89.0 

89.2 

89.4 

89.5 

89.7 

GE  600 

68.8 

75.3 

79.4 

82.5 

86.5 

87.8 

89.5 

89.8 

89.8 

90.2 

90.4 

90.4 

90.7 

90.8 

91.0 

91.3 

GE  500 

68.8 

75.4 

79.7 

83.2 

87.5 

89.0 

90.7 

91.1 

91.1 

91.5 

91.7 

91.7 

92.0 

92.1 

92.3 

92.6 

OB  400 

68.8 

75.7 

79.9 

83.6 

88.4 

90.1 

92.0 

92.6 

92.6 

93.0 

93.3 

93.3 

93.7 

93.9 

94.1 

94.3 

GE  300 

68.8 

75.7 

79.9 

83.6 

88.5 

90.2 

92.3 

93.6 

93.6 

94.1 

94.4 

94.4 

95.2 

95.4 

96.1 

96.3 

GE  200 

68.8 

75.7 

80-0 

83.7 

88.7 

90.3 

92.4 

94.6 

94.6 

95.3 

95.6 

95.6 

96.8 

97.2 

96.1 

98.5 

OB  100 

68.8 

75.7 

80.0 

83.7 

88.7 

90-3 

92.4 

94.7 

94.7 

95.5 

95.9 

95.9 

97.0 

97.4 

98.7 

99.6 

6B  000 

68.8 

75.7 

80.0 

83.7 

88.7 

90.3 

92.4 

94.7 

94.7 

95.5 

95.9 

95-9 

97.0 

97.4 

98.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVAnORS  846 
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oPBrarniG  uxAXicm  *a* 
DSAFBXKC,  ASBEVILLB  HC 


PKHCBNTACE  FREQUKHCY  OF  OCCURREHCE  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOUBLY  OBSERVATIOHS 


SXKriOn  HUMBER:  747880  STATION  IIAMB:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUX  90 


LST 

ID  UTC: 

♦  5 

MOIfTB: 

FEB 

BOUnS: 

09-11 

CSQiXHG 

VIsrBILITy  I!l 

STATUTE 

MILES 

HI 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

CB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

48.7 

53.4 

54.5 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

55.9 

56.0 

56.0 

56.3 

os 

20000 

56.3 

62.3 

63.4 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.1 

65.1 

65.4 

GB 

18000 

56.6 

62.6 

63.7 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.4 

65.5 

65.5 

65.7 

CS 

16000 

56.6 

62.6 

63.7 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.4 

65.5 

65.5 

65.7 

GB 

14000 

57.9 

63.9 

65.0 

66.1 

56.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

66.7 

66.8 

66.8 

67.0 

at 

12000 

58.2 

64.3 

65.4 

66.4 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.4 

GS 

10000 

60.6 

67.3 

68.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.4 

GB 

9000 

61.0 

67.7 

68.9 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.6 

70.7 

70.7 

70.9 

CE 

8000 

62.4 

69.3 

70.4 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.5 

GB 

7000 

63.4 

70.3 

71.5 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

GB 

6000 

63.5 

70.6 

71.7 

72.8 

73.2 

73.2 

/3.2 

73.2 

73.3 

73.4 

73.4 

73.5 

73.6 

73.6 

73.9 

GB 

5000 

65.7 

72.9 

74.1 

75.2 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.4 

76.5 

76.5 

76.7 

GB 

4500 

66.9 

74.1 

75.3 

76.4 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.5 

77.7 

77.7 

77.9 

GB 

4000 

69.1 

76.6 

77.9 

79.2 

79.8 

79.9 

80.1 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

81.0 

GB 

3500 

70.2 

77.7 

79.1 

80.5 

81.1 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.3 

CS 

3000 

71.6 

79.4 

80.9 

82.3 

83.1 

83.2 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.3 

GB 

2500 

72.6 

80.6 

82.2 

83.6 

84.4 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

35.3 

85.6 

GS 

2000 

73.0 

81.3 

82.9 

84.3 

85.2 

85.3 

85.8 

85.9 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.4 

86.4 

86.6 

OS 

1800 

73.2 

81.6 

83.1 

84.5 

85.5 

85.6 

66.1 

86.3 

86.3 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

87.0 

GS 

1500 

73.3 

81.9 

83.6 

85.1 

86.3 

86.4 

66.9 

87,1 

87.1 

87.2 

87.4 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

87.8 

GB 

1200 

74.3 

83.0 

84.9 

86.4 

87.7 

87.8 

68.3 

88.5 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.2 

GB 

1000 

74.9 

83.8 

86.2 

87.7 

89.1 

69.2 

90.1 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.7 

90.8 

90.8 

91.0 

GB 

900 

75.1 

84.0 

86.5 

88.1 

89.5 

89.6 

90.4 

90.7 

90.7 

90.8 

90-9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.4 

GB 

800 

75.7 

84.6 

87.6 

89.1 

90.7 

90.8 

91.7 

92,1 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.6 

92.6 

92.8 

GB 

700 

75.8 

84.8 

87.9 

89-7 

91.5 

91.6 

92.8 

93,3 

93.3 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.9 

94.0 

94.2 

CS 

600 

75.8 

85.0 

88.3 

90.1 

91.8 

92.0 

93.1 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.6 

94.7 

94.9 

GB 

500 

75.9 

85.1 

88.9 

91.1 

93.3 

93.6 

94.9 

95.7 

95.7 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.8 

97.0 

GS 

400 

75.9 

85.1 

88.9 

91.1 

93.3 

93.9 

95.3 

96.2 

96.2 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.8 

GS 

300 

75.9 

85.1 

88.9 

91.1 

93.4 

94.0 

95.5 

96.7 

96.8 

97.5 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.8 

99.1 

GB 

200 

75.9 

85.1 

88.9 

91.1 

93.4 

94.0 

95.5 

96.8 

96.9 

97.8 

98.2 

98.2 

98.6 

98.7 

99.4 

99.6 

GB 

100 

75.9 

85.1 

88.9 

91.1 

93.4 

94.0 

95.5 

96.8 

96.9 

97.8 

98.2 

98.2 

98.6 

98.8 

99.5 

99.9 

GB 

000 

75.9 

85.1 

88.9 

91.1 

93.4 

94.0 

95.5 

96.8 

96,9 

97.8 

98. 2 

98.2 

98.6 

98.8 

99.5 

100.0 

TOna  HUMBER  OP  OBSKRViaiONS  846 
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OPERATIRG  LOCKTIOR  *A* 
USAFEraC,  ASBEVILLS  RC 


PERCBHIAGB  FRBQUBHCX  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATICII  NUMBER:  747680  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


CEILIKG 

IN 

FBEC 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GB  GB  GB  GB 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/0 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

58.2 

60.0 

60.3 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GE 

20000 

69.7 

72.0 

72.3 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

18000 

69.7 

72.0 

72.3 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

16000 

69.7 

72.0 

72.3 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72-9 

72.9 

6B 

14000 

71.0 

73.3 

73.6 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

6B 

12000 

72.1 

74.5 

74.9 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75-5 

75.5 

GB 

10000 

75.3 

77.8 

78.3 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

9000 

75.9 

78.6 

79.1 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GB 

8000 

77.1 

79.9 

80.4 

81.0 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

7000 

77.7 

80.5 

81.0 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

6000 

78.4 

81.2 

81.7 

62.4 

82.9 

62.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

5000 

79.9 

82.9 

83.3 

84.0 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

4500 

80.4 

83.3 

83.8 

84.5 

85.0 

65.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

4000 

83.8 

87.1 

87.8 

88.7 

89.1 

69.1 

89.1 

89.1 

89.1 

69.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

3500 

65.0 

88.4 

89.1 

90.1 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

3000 

87.8 

91.5 

92.6 

93.5 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

2500 

88.1 

91.8 

92.9 

93.9 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

2000 

89.2 

93.3 

94.7 

95.6 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1800 

89.2 

93.3 

94.7 

95.6 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1500 

89.6 

93.7 

95.3 

96.2 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1200 

89.8 

94.0 

95.5 

96.5 

97.3 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97-8 

97.8 

97,8 

97-8 

97,8 

GB 

1000 

89.8 

94.0 

96.0 

96.9 

97.8 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

900 

89.8 

94.0 

96.1 

97.2 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

800 

90.0 

94.3 

96.5 

97.6 

98.5 

98.7 

96.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99-2 

99.2 

99.2 

GB 

700 

90.0 

94.3 

96.6 

97.9 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

90.0 

94.3 

96.6 

97.9 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

GB 

500 

90.0 

94.3 

96.6 

97.9 

98.8 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

90.0 

94.3 

96.6 

97.9 

98.8 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

90.0 

94.4 

96.7 

98.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

90.0 

94.4 

96.7 

98.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

90.0 

94.4 

96.7 

98.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GB 

000 

90.0 

94.4 

96.7 

98.1 

99.1 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


D  -  2  -  14 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  193 


OPBIWTIIIG  lOCATIOH  *A* 
aSAFBXAC,  ASBSVILLR  NC 


FERCBRXKGB  FREQUEHOr  OP  OCCURREDCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SERnOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  FEB  BOORS:  15-17 


CXILIIIC 

IN 

FEET 

GB 

7 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STAIUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

KILBS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

56.0 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

CS  20000 

68.4 

71.0 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

18000 

68.6 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

16000 

68.6 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

6B 

14000 

70.0 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

68 

12000 

71.2 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

G8 

lOOOO 

75.1 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

9000 

75.5 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

8000 

78.3 

81.1 

81.4 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

B1.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

7000 

78.8 

81.7 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

6000 

79.8 

82.6 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

5000 

81.7 

84.9 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GK 

4500 

82.6 

85.8 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

68 

4000 

85.3 

88.8 

89.2 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

68 

3500 

86.5 

90.3 

90.9 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

3000 

88.1 

92.0 

92.7 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

2500 

88.9 

92.8 

93.6 

94.3 

94.8 

94.9 

95.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

G8 

2000 

89.7 

94.2 

95.3 

96.0 

96.5 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

68 

1800 

89.8 

94.3 

95.4 

96.1 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

68 

1500 

90.2 

94.8 

95.9 

96.7 

97.3 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

68 

1200 

90.4 

95.0 

96.1 

96.9 

97.5 

97.6 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

68 

1000 

90.7 

95.4 

96.7 

97.5 

98.1 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

900 

90.7 

95.4 

96.7 

97.5 

98.1 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

800 

91.1 

95.9 

97.2 

98.0 

98.6 

98.7 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

700 

91.1 

95.9 

97.2 

98.0 

98.6 

98.8 

99.1 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

600 

91.1 

96.0 

97.4 

98.2 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

G8 

500 

91.1 

96.0 

97.4 

98.2 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

91.1 

96.0 

97.4 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

300 

91.1 

96.0 

97.4 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

«s 

200 

91.1 

96.0 

97.4 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G8 

100 

91.1 

96.0 

97.4 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.1 

96.0 

97.4 

98.2 

99.1 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOmL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERKnnG  LOCATION  'A' 
USAFEraC,  ASHEVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUHBBR:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/XAMPA  FL 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

HILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

CE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CBIL 

60.4 

61-7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

6B 

20000 

66.7 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

66.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

66.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

18000 

67.5 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

6B 

16000 

67.7 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GB 

14000 

68.1 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

12000 

69.4 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

10000 

72.8 

74.7 

74.7 

74-7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

9000 

73.2 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75,1 

75.1 

GB 

8000 

76.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

76.1 

78.1 

78.1 

76.1 

78.1 

78.1 

GB 

7000 

77.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

6000 

78.6 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

60.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

5000 

80.1 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

CE 

4500 

80.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

4000 

84.6 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

3500 

86.1 

88.5 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

3000 

87.5 

90.3 

90.9 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

2500 

88.7 

91.5 

92.2 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

2000 

90.0 

92.9 

93.6 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

1800 

90.0 

93.0 

93.9 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

1500 

90.7 

93.9 

94.7 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

1200 

91.4 

94.8 

95.6 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

1000 

92.4 

95.9 

96.7 

97.5 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

900 

92.7 

96.2 

97.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

800 

93.0 

96.6 

97.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

700 

93.3 

96.9 

97.9 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

600 

93.3 

96.9 

97.9 

98.8 

99.2 

99-2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

93.4 

97.0 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99,5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

93.4 

97.0 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

300 

93.4 

97.0 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

200 

93.4 

97.0 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

93.4 

97.0 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.4 

97.0 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.6 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIORS  846 
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USAFETAC/DS— 91/265  -  Pago  195 


OPSrailHC  LOCKTIOR  *A' 

osafexm:,  ashbviulb  hc 


PERCERTAGB  FRBgUERCY  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SZmOH  RUHBER:  747880  STKTIOH  RMC:  MKCDILL  AFB/TKMPA  FL 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MNITB:  FEB  HOURS:  21-23 


CBILIIie 

n 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISXBrLm  IH  STATUTE  MILES 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no  CEIL 

63.2 

63.7 

63.9 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

CE 

20000 

67.1 

67.8 

68.2 

68.3 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

cs 

18000 

68.2 

68.9 

69.3 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GS 

16000 

68.4 

69.1 

69.5 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

14000 

68.4 

69.1 

69.5 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GE 

12000 

68.9 

69.6 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB 

10000 

71.9 

72.6 

73.0 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GB 

9000 

72.6 

73.3 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

8000 

74.0 

74.8 

75.3 

75.4 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

7000 

74.9 

75.8 

76.2 

76.4 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

6000 

75.5 

76.4 

76.8 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77,7 

6E 

5000 

77.8 

78.6 

79.1 

79.3 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GK 

4500 

78.3 

79.1 

79.6 

79.8 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

4000 

81.7 

82.7 

83.5 

83.7 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

3500 

82.9 

83.9 

84.8 

85.0 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GS 

3000 

85.0 

86.2 

87.1 

87.5 

88.1 

38.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

2500 

86.1 

87.5 

88.4 

89.0 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GS 

2000 

87.1 

88.5 

89.5 

90.2 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

1800 

87.2 

88.7 

89.7 

90.4 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

1500 

88.1 

89.5 

90.5 

91.4 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GS 

1200 

89.4 

90.9 

92.2 

93.0 

93.9 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1000 

90.4 

92.0 

93.3 

94.1 

94.9 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

900 

91.6 

93.1 

94.4 

95.3 

96.1 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

800 

92.0 

93.6 

95.0 

95.9 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

700 

92.0 

93.7 

95.2 

96.0 

96.9 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

600 

92.0 

94.1 

95.5 

96.3 

97.3 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97-8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

500 

92.0 

94.1 

95.6 

96.8 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

400 

92.0 

94.1 

95.9 

97.0 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

300 

92.1 

94.2 

96.0 

97.2 

98.1 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GS 

200 

92.3 

94.4 

96.2 

97.4 

98.3 

98.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

100 

92.3 

94.4 

96.2 

97.4 

98.5 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

GB 

000 

92.3 

94.4 

96.2 

97.4 

98.5 

98.6 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

TOmL  HUMBER  OF  OBSERVl^ORS  846 
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OFERATIRG  LOCKTIOR  "A" 
USAFBIAC,  ASBEVILLB  HC 


PERCEIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  747880  S1»TI0H  NAME:  MACDILL  AFB/XAHPA  FL 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FETO 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

55.7 

57.9 

58.5 

58.9 

59.2 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

GB 

20000 

62.4 

65.0 

65.7 

66.1 

66.5 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

6B 

18000 

62.8 

65.4 

66.1 

66.5 

66.9 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

GB 

16000 

62.9 

65.5 

66.2 

66.6 

66.9 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.5 

67,5 

67.6 

GB 

14000 

6J.6 

66.2 

66.8 

67.3 

67.6 

67.7 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

GB 

12000 

64.4 

67.1 

67.8 

68.2 

68.6 

68.7 

68.8 

60.8 

68. 8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

GB 

10000 

67.0 

69.8 

70.5 

71.0 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

GB 

9000 

67.5 

70.4 

71.1 

71.6 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

GB 

8000 

69.5 

72.5 

73.3 

73.8 

74.3 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

7000 

70.3 

73.4 

74.2 

74.7 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

GB 

6000 

70.9 

74.1 

74.9 

75.5 

76.0 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

GB 

5000 

72.6 

75.8 

76.7 

77.3 

77.9 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

GB 

4500 

73.7 

76.9 

77.7 

78.4 

79.0 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

GB 

4000 

76.8 

80.2 

81.2 

82.0 

82.6 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

GB 

3500 

78.0 

81.6 

82.7 

83.5 

84.1 

84.2 

84.4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

GB 

3000 

79.8 

83.5 

84.8 

85.7 

86.4 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GB 

2500 

80.7 

84.6 

86.0 

86.9 

87.8 

88.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.7 

GB 

2000 

81.8 

85.8 

87.3 

88.3 

89.2 

89.4 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

GB 

1800 

81.9 

85.9 

87.5 

88.5 

89.4 

89.6 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

GB 

1500 

82.5 

86.6 

88.3 

89.3 

90.3 

90.5 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

1200 

83.2 

87.4 

89.1 

90.3 

91.4 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

1000 

83.9 

88.2 

90.2 

91.4 

92.5 

92.8 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

GB 

900 

84.2 

88.6 

90.6 

92.0 

93.1 

93.4 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

GB 

800 

84.5 

89.0 

91.2 

92.6 

93.8 

94.1 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

GB 

700 

84.8 

89.3 

91.6 

93.1 

94.4 

94.7 

95.3 

95.5 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

GB 

GOO 

84.8 

89.5 

91.8 

93.4 

94.9 

95.2 

95.7 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

GB 

500 

84.8 

89.6 

92.1 

93.9 

95.5 

95.9 

96.5 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

OB 

400 

84.8 

89.6 

92.2 

94.0 

95.8 

96.3 

97.0 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

GB 

300 

84.9 

89.7 

92.2 

94.1 

95.9 

96.4 

97.2 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.5 

98.6 

GB 

200 

84.9 

89.8 

92.3 

94.2 

96.0 

96.5 

97.3 

97.9 

98.0 

98.3 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

GB 

100 

84.9 

89.8 

92.3 

94.2 

96.1 

96.5 

97.3 

98.0 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

99.0 

99.5 

99.8 

GB 

000 

84.9 

89.8 

92.3 

94.2 

96.1 

96.5 

97.3 

98.0 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

99.0 

99.5 

100.0 

TOEAL  HUMBER  OP  OBSERVATIGRS  6768 
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cPERKrniG  Loamoii  *a' 
OSAFEEHC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREgUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SraXIOH  HineSR:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAMFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTE: 

MAR 

HOURS: 

00-02 

CBXXiHVG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

62.3 

64.0 

64.4 

65.2 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GS  20000 

67.5 

69.2 

69.7 

70.4 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

18000 

68.1 

69.8 

70.2 

71.0 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GS 

IGOOO 

68.1 

69.8 

70.2 

71.0 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

14000 

68.8 

70.5 

71.0 

71.7 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

12000 

69.4 

71.1 

71.5 

72.3 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

10000 

72.4 

74.3 

74.7 

75.7 

76.3 

76.3 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

9000 

73.0 

74.9 

75.4 

76.3 

77.0 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GS 

8000 

74.6 

76.7 

77.1 

78.3 

78.9 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GS 

7000 

75.7 

77.7 

78.2 

79.4 

80.2 

80.2 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80,5 

80,5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

8000 

76.5 

78.5 

78.9 

80.1 

81.0 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

5000 

78.9 

81.1 

81.8 

83.0 

83.9 

83.9 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

4500 

79.9 

82.0 

82.8 

84.0 

84.8 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

4000 

82.2 

84.5 

85.3 

86.6 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

3500 

83.9 

86.3 

87.1 

88.5 

89.5 

89.5 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

3000 

84.9 

87.5 

88.4 

89.8 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

2500 

85.9 

88.5 

89.4 

90.8 

91.7 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

2000 

87.3 

89.9 

90.8 

92.2 

93.1 

93.1 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

GB 

1800 

87.7 

90.4 

91.3 

92.7 

93.7 

93.7 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

GS 

1500 

88.6 

91.3 

92.2 

93.5 

94.5 

94.5 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

GS 

1200 

89.6 

92.3 

93.1 

94.6 

95.7 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

GB 

1000 

89.7 

92.4 

93.2 

94.8 

96.0 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

GB 

900 

89.7 

92.4 

93.2 

94.8 

96.0 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

GB 

800 

89.8 

92.5 

93.3 

94.9 

96.1 

96.1 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

GB 

700 

90.2 

93.0 

93.9 

95.5 

96.7 

96.7 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GB 

600 

90.4 

93.3 

94.4 

96.0 

97.3 

97.3 

97,6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

GB 

500 

90.4 

93.3 

94.4 

96.0 

97.3 

97.3 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

GB 

400 

90.4 

93.3 

94.4 

96.0 

97.5 

97.5 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GS 

300 

90.5 

93.4 

94.6 

96.3 

97.8 

97.8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

GB 

200 

90.6 

93.7 

94.8 

96.6 

98.1 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.9 

99.1 

GB 

100 

90.6 

93.7 

94.8 

96.6 

98.1 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.6 

99.8 

GB 

000 

90.6 

93.7 

94.8 

96.6 

98.1 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.6 

100.0 

lOlAL  HUMBER  OF  OBSERVAIIOHS  930 
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OFEIWnilG  IXX»IIOII  *A' 
DSAFEIAC,  ASKBVnXB  RC 


PERCERTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  NUHBER:  747880  STATION  NAHE:  NACDILL  AFB/TAMFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

MM% 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

in 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

57.1 

59.1 

61.0 

62.0 

62.5 

62.6 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.8 

63.8 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

GE 

20000 

61.2 

63.5 

65.4 

66.6 

67.2 

67.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.5 

68.5 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

6B 

leooo 

61.5 

64.0 

65.8 

67.0 

67.6 

67.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

68. 9 

69.4 

69.4 

69.5 

69.6 

GE 

letoo 

61.5 

64.0 

65.8 

67.0 

67.6 

67.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.4 

69.4 

69.5 

69.6 

GE 

O 

o 

u 

62.0 

64.5 

66.3 

67.5 

68.2 

68.3 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.5 

69.5 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

GE 

12000 

62.7 

65.2 

67.0 

68.2 

68.8 

68.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.5 

70.5 

70.6 

70.8 

GE 

10000 

64.9 

67.6 

69.6 

71.0 

71.6 

71.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

GB 

9000 

65.7 

68.4 

70.3 

71.7 

72.4 

72.5 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.7 

73.7 

74.1 

74.1 

74.2 

74.3 

GB 

8000 

67.6 

70.3 

72.4 

73.8 

74.4 

74.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

76.1 

76.1 

76,2 

76.3 

GB 

7000 

68.2 

71.1 

73.1 

74.5 

75.3 

75.4 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

77.0 

77.0 

77.1 

77.2 

GB 

6000 

69.5 

72.4 

74.4 

75.8 

76.6 

76.7 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

78.3 

78.3 

78.4 

78.5 

GB 

5000 

70.5 

73.4 

75.8 

77.2 

78.0 

78.1 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

GB 

4500 

71.3 

74.2 

76.6 

78.0 

78.7 

78.8 

79,8 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.4 

80.4 

80.5 

80.6 

GB 

4000 

75.2 

78.2 

80.8 

82.2 

83.0 

83.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

GB 

3500 

76.2 

79.2 

81.8 

83.2 

84.2 

84.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.9 

85.9 

86.0 

86.1 

GB 

3000 

78.2 

81.2 

83.9 

85.3 

86.3 

86.5 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

GB 

2500 

79.5 

82.5 

85.2 

86.6 

87.6 

87.7 

08.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

GB 

2000 

81.1 

84.2 

87.0 

88.4 

89.5 

89.6 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

91.2 

91-2 

91,3 

91.4 

GB 

1800 

81.2 

84.3 

87.1 

88.5 

89.6 

89.7 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.3 

91.3 

91.4 

91,5 

GB 

1500 

82.0 

85.2 

88.0 

89.4 

90.4 

90.5 

91.5 

91 .5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

92.2 

92.2 

92-3 

92.4 

GB 

1200 

83.1 

86.6 

89.5 

90.9 

91.9 

92.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

GB 

1000 

83.7 

87.1 

90.0 

91.6 

92.8 

92.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

GB 

900 

84.0 

87.5 

90.4 

92.0 

93.2 

93.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

GB 

800 

84.5 

88.1 

91.1 

92.7 

93.9 

94.0 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

GB 

700 

84.9 

88.5 

91.5 

93.1 

94.3 

94.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

GB 

600 

85.7 

89.4 

92.6 

94.3 

95.6 

95,7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

GB 

500 

85.7 

89.4 

92.6 

94.3 

95.6 

95.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

GB 

400 

85.7 

89.4 

92.6 

94.3 

95.6 

95.7 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

GB 

300 

85.7 

89.5 

92.7 

94.4 

95.7 

95.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

GB 

200 

85.7 

89.5 

92.7 

94.4 

95.7 

95.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

98.4 

98.4 

98.6 

99.1 

GB 

100 

85.7 

89.5 

92.7 

94.4 

95.7 

95.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

98.4 

98.4 

98.8 

99.6 

GB 

000 

85.7 

89.5 

92.7 

94.4 

95.7 

95.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97-7 

98.4 

96.4 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBMTIIIG  lOCKnOH  *A' 
USWBraC,  ASHEVILLS  MC 


PBRCBBTAGB  FRBQUBtCY  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXmOR  NUMBER:  747880  STAXION  NAME:  KACDLLL  AFB/TAHPA  FL 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CBILmG 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GE  GE  GE  SB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

MO 

CEIL 

47.0 

52.4 

55.9 

57.6 

58.8 

59.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.8 

61.2 

61.4 

GE 

20000 

51.7 

57.8 

61.5 

63.4 

64.9 

65.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.9 

67.0 

67.0 

67.1 

67.2 

67.6 

68.0 

GE 

18000 

52.3 

58.4 

62.0 

64.0 

65.5 

65.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.8 

68.3 

68.6 

GE 

16000 

52.4 

58.5 

62.2 

64.1 

65.6 

66.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.4 

68.7 

GE 

14000 

52.8 

58.9 

62.6 

64.5 

66.0 

66.5 

67.5 

67.5 

67.5 

68.1 

68.2 

68.2 

68.3 

68. 4 

68.8 

69.1 

CB 

12000 

53.2 

59.6 

63.2 

65.2 

66.8 

67.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.7 

70.0 

GS 

10000 

54.9 

61.9 

65.8 

67.8 

69.6 

70.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.7 

71.8 

71.8 

71.9 

72.0 

72.5 

72.8 

GS 

9000 

55.2 

62.4 

66.2 

68.3 

70.0 

70.4 

71.5 

71.6 

71.6 

72,2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.9 

73.2 

GE 

8000 

57.2 

64.5 

68.5 

70.5 

72.4 

72.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

75.3 

75.6 

GS 

7000 

58.0 

65.3 

69.4 

71.4 

73.2 

73.7 

74.7 

74.8 

74.8 

75.4 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

76.1 

76.5 

at 

6000 

58.4 

65.8 

69.9 

71.9 

73.8 

74.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.7 

77.0 

GE 

SOOO 

59.4 

66.9 

71.0 

73.0 

74.8 

75.4 

76.5 

76.6 

76.6 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.4 

77.8 

78.2 

GS 

4500 

60.6 

68.2 

72.3 

74.3 

76.1 

76.7 

77.7 

77.8 

77.8 

78.4 

78.5 

78.5 

78.6 

78.7 

79.1 

79.5 

GS 

4000 

64.3 

72.2 

76.3 

78.4 

80.4 

81.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.5 

83.9 

GS 

3500 

65.3 

73.3 

77.5 

79.6 

81.6 

82.2 

83.3 

83.4 

83.4 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.4 

84.8 

85.2 

C8 

3000 

66.6 

74.6 

79.1 

81.4 

83.7 

84.3 

85.5 

85.6 

85.6 

86.2 

86.3 

86.3 

86.5 

86.6 

87.0 

87.3 

GS 

2500 

67.2 

75.6 

80.1 

82.5 

84.7 

85.4 

86.6 

86.7 

86.7 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.6 

88.1 

88.4 

GB 

2000 

68.9 

77.3 

81.8 

84.2 

86.7 

87.3 

88.5 

88.6 

88.6 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

90.0 

90.3 

GB 

1800 

69.0 

77.4 

81.9 

84.3 

86.8 

87.4 

88.6 

88-7 

88.7 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.7 

90.1 

90.4 

GS 

1500 

69.6 

78.2 

82.7 

85.1 

87.6 

88.3 

89.5 

89.6 

89.6 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

91.0 

91.3 

GS 

1200 

70.4 

79.1 

84.1 

86.5 

89.0 

89.7 

91.2 

91.3 

91.3 

91.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.3 

92.7 

93.0 

CT 

1000 

71.5 

80.2 

85.3 

87.7 

90.3 

91.0 

92.5 

92.6 

92.6 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

94.0 

94.3 

GS 

900 

71.7 

80.6 

85.7 

88.2 

90.8 

91.4 

92.9 

93.0 

93.0 

93,7 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.4 

94.7 

GE 

800 

71.9 

80.9 

86.0 

88.6 

91.3 

91.9 

93.4 

93.5 

93.5 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.9 

95.3 

GB 

700 

72.4 

61.4 

86.6 

89.2 

92.0 

92.7 

94.2 

94.3 

94.3 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.7 

96.0 

OS 

600 

72.5 

81.6 

86.9 

89.8 

92.6 

93.2 

94.8 

94.9 

94.9 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

96.3 

96.7 

GE 

500 

72.5 

81.6 

86.9 

89.9 

92.7 

93.3 

94.9 

95.2 

95.2 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.7 

97.0 

GB 

400 

72.5 

61.6 

86.9 

89.9 

92.7 

93.3 

94.9 

95.2 

95.2 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.8 

97.1 

GB 

300 

72.5 

81.6 

87.0 

90.0 

92.9 

93.7 

95.3 

95.5 

95.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96-7 

96.8 

97.3 

97.6 

GB 

200 

72.5 

61.6 

87.0 

90.0 

93.0 

93.8 

95.4 

95.7 

95.7 

96.8 

97.1 

97.2 

97.6 

97.7 

98.3 

98.7 

GE 

100 

72.5 

81.6 

87.0 

90.0 

93.0 

93.8 

95.4 

95.7 

95.7 

96.8 

97.1 

97.2 

97.8 

98.0 

98.6 

99.6 

GB 

000 

72.5 

81.6 

87.0 

90.0 

93.0 

93.8 

95.4 

95.7 

95.7 

96. B 

97.1 

97.2 

97.8 

98.0 

98.7 

100.0 
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aasaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  lOCATIOH  *A’ 
USAFBIAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOn  NIMBER:  747880  STATiaH  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSI  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAH  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GS 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

55.4 

58.9 

60.9 

61.7 

61.9 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

SB  20000 

62.3 

67.1 

69.4 

70.5 

71.0 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

SB  18000 

62.9 

67.7 

70.0 

71.2 

71.6 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

SB  16000 

63.0 

67.8 

70.1 

71.3 

71.7 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

SB  14000 

63.2 

68.2 

70.4 

71.6 

72.0 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

SB  12000 

63.9 

69.0 

71.3 

72.5 

72.9 

73-3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

SB  10000 

65.6 

71.0 

73.3 

74.5 

74.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75-6 

75.7 

SB  9000 

66.3 

71.8 

74.3 

75.5 

75.9 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76-6 

76.7 

SB  8000 

68.2 

73.7 

76.5 

77.6 

78.4 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79-0 

79.1 

SB  7000 

68.7 

74.2 

77.0 

78.2 

78.9 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79,6 

79.6 

79.7 

SB  6000 

68.7 

74.2 

77.0 

78.3 

79.1 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

SB  5000 

70.8 

76.5 

79.2 

80.5 

81.4 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

SB  4S00 

71.7 

77.6 

80.4 

81.8 

82.7 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

SB  4000 

74.6 

80.8 

83.8 

85.4 

86.2 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

SB  3500 

75.6 

82.2 

85.2 

86.8 

87.6 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

SB  3000 

77.6 

84.5 

87.8 

89.6 

90.9 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

SB  2500 

78.5 

85.6 

88.9 

90.6 

92.0 

92.5 

92.6 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93-1 

6B  2000 

79.8 

87.0 

90.3 

92.0 

93.5 

94.0 

94.2 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

SB  1800 

79.8 

87.0 

90.3 

92.0 

93.7 

94.1 

94.3 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

SB  1500 

80.4 

87.7 

91.2 

93.0 

94.6 

95.1 

95.3 

95.3 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95,7 

95.8 

SB  1200 

80.8 

88.2 

91.6 

93.4 

95.2 

95.6 

95.8 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

SB  1000 

81.3 

88.7 

92.3 

94.2 

96.0 

96.5 

96.7 

96.7 

96.9 

97,0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

SB  900 

81.4 

88.9 

92.6 

94.5 

96.3 

96.8 

97.0 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97-3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

SB  800 

81.6 

89.1 

92.8 

94.8 

96.7 

97.1 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

98.0 

SB  700 

81.6 

89.1 

92.8 

94.9 

96.8 

97.2 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97,7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

6B  600 

81.6 

89.1 

92.8 

94.9 

96.9 

97.3 

97.6 

97-6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

GB  500 

81.6 

89.2 

92.9 

95.1 

97.2 

97.6 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

CB  400 

81.6 

89.2 

93.0 

95.3 

97.5 

98.1 

98.4 

98.4 

96.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99-1 

99.2 

99.4 

SB  300 

81.6 

89.2 

93.0 

95.4 

97.6 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

SB  200 

81.6 

89.2 

93.0 

95.4 

97.6 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

GB  100 

81.6 

89.2 

93.0 

95.4 

97.6 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99-8 

99.9 

100.0 

GB  000 

81.6 

89.2 

93.0 

95.4 

97-6 

98.2 

98.6 

98.6 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 
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OPBKKrniG  LOCMTIOR  "A*  FERCERTAGB  PREQUKRCY  OF  OCCURRHICK  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEIAC,  ASBEVILLE  ItC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  > 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

12-14 

VISIBILITY  m 

STATUTE 

MILES 

a 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

63.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

6E 

20000 

76.7 

80.1 

80.1 

80.2 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

CB 

18000 

76.8 

80.2 

80.2 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

BO. 6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GS 

16000 

77.0 

80.4 

80.4 

80.5 

80.9 

80.9 

80.0 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

14000 

77.5 

81.1 

81.1 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GS 

12000 

77.8 

81.4 

81.4 

81.6 

81.9 

81.9 

81,9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE 

10000 

79.8 

83.3 

83.3 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

CB 

9000 

80.2 

83.9 

83.9 

84.1 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

6E 

8000 

81.2 

85.1 

85.2 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

7000 

81.6 

85.6 

85.7 

86.0 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GS 

6000 

81.9 

85.9 

86.0 

86.3 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

5000 

83.0 

87.0 

87.1 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

07.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GS 

4500 

83.5 

87.5 

87.6 

88.0 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

4000 

85.4 

89.5 

89.6 

89.9 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GS 

3500 

86.9 

91.5 

91.6 

91.9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

3000 

88.5 

93.2 

93.3 

93.7 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GS 

2500 

89.0 

94.1 

94.2 

94.5 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GS 

2000 

89.7 

94.8 

95.1 

95.4 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

CB 

1800 

89.9 

95.1 

95.3 

95.6 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GS 

1500 

90.1 

95.4 

95.6 

96.0 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GS 

1200 

90.5 

95.9 

96.1 

96.9 

97.7 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

90.5 

98.5 

98.5 

GB 

1000 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99-5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

800 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99-7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99-2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

600 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99-7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GS 

400 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99,7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

300 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

200 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99-7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

100 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GS 

000 

91.0 

96.3 

96.6 

97.4 

98.3 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 
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OPERKTinG  IiOCMTIOII  *A* 
OSAFEtKC,  ASHEVXUS  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SraiTOR  NUfBER:  747880  STATION  RAHE:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  OTC: 

♦  5 

MORTB: 

MAR 

HOURS: 

15-17 

CBILIRG 

VISIBILITY  IB 

STATinTB 

MILES 

Id 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

61.7 

63.5 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

20000 

73.9 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

18000 

74.1 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

16000 

74.1 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

14000 

75.1 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77-4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

12000 

76.2 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

10000 

79.6 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

9000 

79.8 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

8000 

81.7 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

7000 

82.4 

85.2 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

6000 

82.4 

85.2 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

5000 

83.4 

86.3 

86.7 

87.0 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

4500 

84.3 

87.2 

87.5 

87.8 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

4000 

87.5 

90.6 

91.1 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

3500 

88.4 

91.5 

91.9 

92.3 

92.5 

92.5 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

3000 

89.8 

93.2 

93.7 

94.0 

94.3 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

2500 

90.8 

94.4 

94.9 

95.3 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

2000 

91.6 

95.6 

96.2 

96.6 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1800 

91.6 

95.6 

96.2 

96.6 

97.1 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1500 

91.9 

95.9 

96.7 

97.1 

97.6 

97.7 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1200 

92.3 

96.2 

97.1 

97.7 

98.4 

98.5 

98,7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

1000 

92.3 

96.2 

97.1 

97.8 

98.7 

98.9 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

900 

92.3 

96.2 

97.1 

98.0 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

800 

92.3 

96.2 

97.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

92.3 

96.2 

97.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

92.3 

96.2 

97.1 

96.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

92.3 

96.2 

97.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

92.3 

96.2 

97.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

92.3 

96.2 

97.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99,7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

92.3 

96.2 

97.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

92.3 

96.2 

97.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

92.3 

96.2 

97.1 

98.1 

98.9 

99.1 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBRUIRC  LOCATIOn  -A" 
OSAFBtAC,  ASHEVILLE  KC 


FERCENTACE  FREQUEHCT  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


SmiOH  HUMBER:  747880  STKTIOIf  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  OTC: 

+  5 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

18-20 

usQiUlG 

VISIBILITY  IN 

S19^!UTB 

MILES 

IH  1 

1  GB 

GS 

GB 

CE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

SO  CXIL 

61.8 

63.3 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

6B 

20000 

70.1 

71.8 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

18000 

70.4 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

16000 

70.4 

72.2 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

14000 

71.6 

73.3 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GS 

12000 

72.9 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

lOOOO 

75.8 

77.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78-0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

(S 

9000 

76.5 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78,6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

8000 

78.5 

80.8 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GS 

7000 

78.7 

81.0 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

6000 

78.8 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

SOOO 

81.2 

83.7 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

4500 

82.2 

84.6 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

4000 

86.5 

89.4 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

3500 

87.8 

91.0 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

3000 

89.2 

92.7 

93.2 

93.7 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

2500 

90.8 

94.4 

94.9 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

2000 

91.6 

95.4 

96.0 

96.8 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1800 

91.8 

95.6 

96.2 

97.0 

97.4 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1500 

92.6 

96.3 

97.0 

97.7 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

99.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GS 

1200 

92.8 

96.6 

97.2 

98.0 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99-0 

99.0 

99.0 

GE 

1000 

92.9 

96.7 

97.3 

98.2 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

900 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.0 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.0 

99.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.2 

99.4 

99.8 

99-9 

99-9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.2 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.2 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

200 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.2 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

100 

93.0 

96.8 

97.' 

98.4 

99.2 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.0 

96.8 

97.5 

98.4 

99.2 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OFERKTim:  loctaicm  -a* 

DSAFEIAC,  ASBEVILLB  RC 


PERCZiriACB  FRBQUBRCY  OF  OCCURRBRCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLY  OBSERVATIORS 


STAnCR  RWBER:  747880  STATIOR  RAKE:  HACOILL  AFB/TAKPA  FL 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
HGNTB:  HAR  BOURS:  21-23 


CSILIRG 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

6E 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

66.2 

66.9 

67.2 

67.5 

67.7 

67.8 

68.0 

68.0 

68. 0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

6B 

20000 

72.5 

73.3 

73.7 

74.0 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OR 

18000 

73.1 

74.0 

74.3 

74.6 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75-1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

16000 

73.2 

74.1 

74.4 

74.7 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

14000 

74.6 

75.5 

75.8 

76.1 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB 

12000 

75.1 

75.9 

76.2 

76.6 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

10000 

77.0 

77.8 

78.3 

78.8 

79.0 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

9000 

77.6 

78.5 

78.9 

79.5 

79.7 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

8000 

80.0 

81.0 

81.5 

82.0 

82.4 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

7000 

80.3 

81.3 

81.8 

82.4 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

CB 

6000 

80.4 

81.4 

81.9 

82.5 

82.8 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

5000 

82.6 

83.5 

84.1 

84.6 

84.9 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

CB 

4500 

84.2 

85.2 

85.7 

86.2 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

4000 

86.2 

87.7 

88.3 

88.8 

89.1 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

3500 

88.1 

89.7 

90.3 

90.9 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

3000 

90.5 

92.2 

93.2 

93.8 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

2500 

91.6 

93.2 

94.3 

94.8 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

2000 

92.4 

94.0 

95.3 

95.9 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1800 

92.5 

94.1 

95.4 

96.0 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1500 

93.1 

94.7 

96.0 

96.7 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

CB 

1200 

93.8 

95.4 

96.7 

97.5 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

CB 

1000 

93.9 

95.5 

96.8 

97.6 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

93.9 

95.5 

96.8 

97.6 

98.4 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

800 

94.1 

95.7 

97.0 

97.8 

98.6 

98.8 

99-2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

700 

94.1 

95.7 

97.0 

97.8 

98.6 

98.8 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

600 

94.1 

95.7 

97.0 

97.8 

98.7 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

CB 

500 

94.1 

95.8 

97.1 

98.0 

98.8 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.' 

99.5 

GB 

400 

94.1 

95.8 

97.1 

98.0 

98.8 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

94.1 

95.9 

97.2 

98.1 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

CB 

200 

94.1 

95.9 

97.2 

98.1 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

100 

94.1 

95.9 

97.2 

98.1 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

CB 

000 

94.1 

95.9 

97.2 

98.1 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUHBER  OP  OBSERVATICIIS  930 
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OPBmXIHG  UXKXlcm  -A* 
OSAFmiC,  ASHEVILLE  RC 


PERCKHTAGE  FBEQUEHCI  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FBOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXHTIOR  NUHBBR:  747880  STATION  RAKE:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  -f  5  HONTB:  MAR  HOURS:  ALL 


CEILIRG 

IN 

FEET 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

IR7  CEIL 

59.4 

61.8 

62.8 

63.4 

63.8 

63.9 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

GE  20000 

67.0 

69.9 

71.0 

71.7 

72.2 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

GE 

18000 

67.4 

70.3 

71.4 

72.1 

72.6 

72.7 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

GE 

16000 

67.5 

70.4 

71.5 

72.2 

72.7 

72.8 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

GE 

14000 

68.2 

71.2 

72.3 

73.0 

73.4 

73.6 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

GE 

12000 

68.9 

71.9 

73.1 

73.8 

74.2 

74.4 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

GE 

10000 

71.3 

74.5 

75.7 

76.5 

77.0 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

GE 

9000 

71.8 

75.1 

76.3 

77.1 

77.6 

77.7 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78-2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

GE 

8000 

73.6 

77.1 

78.4 

79.2 

79.8 

79.9 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

GE 

7000 

74.2 

77,7 

79.0 

79.9 

80.5 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

GE 

6000 

74.6 

78.1 

79.4 

80.3 

80.9 

81.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

GE 

5000 

76.2 

79.8 

81.2 

82.2 

82.8 

83.0 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

83.7 

GE 

4500 

77.2 

80.8 

82.3 

83.2 

83.8 

84.0 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

GE 

4000 

80.2 

84.1 

85.6 

86.6 

87.3 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

GE 

3500 

81.5 

85.6 

87.1 

88.1 

88.9 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

GE 

3000 

83.2 

87.4 

89.1 

90.1 

91.1 

91.2 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

GE 

2500 

84.2 

88.5 

90.2 

91.3 

92.3 

92.5 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

GE 

2000 

85.3 

89.8 

91.6 

92.7 

93.7 

93.9 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

GE 

1800 

85.4 

89.9 

91.7 

92.8 

93.9 

94.1 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95-0 

GE 

1500 

86.0 

90.6 

92.4 

93.6 

94.7 

94.9 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.8 

GE 

1200 

86.7 

91.3 

93.2 

94.4 

95.6 

95.8 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

GE 

1000 

87.0 

91.6 

93.6 

94.9 

96.2 

96.4 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

GE 

900 

87.1 

91.8 

93.7 

95.1 

96.4 

96.6 

97.2 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

GB 

800 

87.3 

91.9 

93.9 

95.3 

96.6 

96.9 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

GE 

700 

87.4 

92.1 

94.1 

95.6 

96.8 

97.1 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

600 

87.6 

92.3 

94.4 

95.8 

97.2 

97.5 

98.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.7 

GE 

500 

87.6 

92.3 

94.4 

95.9 

97.3 

97.5 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

GE 

400 

87.6 

92.3 

94.4 

95.9 

97.3 

97.6 

98.3 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GE 

300 

87.6 

92.4 

94.5 

96.0 

97.4 

97.7 

98.4 

98.5 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

GE 

200 

87.6 

92.4 

94.5 

96.0 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

GB 

lOO 

87.6 

92.4 

94.5 

96.0 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

99.9 

GE 

000 

87.6 

92.4 

94.5 

96.0 

97.5 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERViaiONS  7440 
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OPERAXIRG  UXXriOR  'A' 
OSAFEIAC,  hSBBmiX  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROI  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranCR  RIJMBBR:  747S80  STATION  RAHE:  KACDILL  AFB/TAKPA  FL 

LST  TO  urc:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GS 

7 

GB 

6 

GB 

5 

CB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

73.6 

74.7 

75.3 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

6B 

20000 

79.2 

80.4 

81.1 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

18000 

79.3 

80.6 

81.2 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

16000 

79.3 

80.6 

81.2 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

14000 

80.0 

81.2 

81.9 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

6B 

12000 

81.3 

82.6 

83.2 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

10000 

83.7 

84.9 

85.6 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

9000 

84.3 

85.6 

86.2 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

6B 

8000 

85.9 

87.1 

87.8 

87.9 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

86.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

7000 

86.9 

88.1 

88.8 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

69.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

6000 

87.6 

88.8 

89.4 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

5000 

87.9 

89.2 

89.9 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

4500 

88.8 

90.2 

90.9 

91.1 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

4000 

91.1 

92.7 

93.6 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

3500 

91.8 

93.3 

94.2 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

3000 

92.8 

94.3 

95.2 

95.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

2500 

93.1 

94.7 

95.6 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

2000 

93.6 

95.1 

96.0 

96.2 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96-7 

96.7 

96.7 

GB 

1800 

93.8 

95.3 

96.2 

96.4 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1500 

94.4 

96.0 

96.9 

97.1 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

1200 

95.4 

97.0 

97.9 

98.1 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1000 

95.8 

97.3 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

900 

95.8 

97.3 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99-0 

GB 

800 

95.8 

97.3 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

700 

95.8 

97.4 

98.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

600 

95.8 

97.4 

98.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

95.8 

97.4 

98.6 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

95.8 

97.4 

98.6 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

95.8 

97.4 

98.6 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

95.8 

97.4 

98.6 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

100 

95.8 

97.4 

98.6 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GB 

000 

95.8 

97.4 

98.6 

99.2 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSKRVAIIORS  900 
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OraWriHG  UX»TION  'A* 
USAFEIAC,  ASBKVILLB  RC 


PERCERTAGB  PREQUKHCY  OF  OCCURBHICE  OF  CEILING  VBKSUS  VISIBILITY 
PROM  BOUELY  OBSERVATIOnS 

SXKTIOH  inMBBR:  747880  SIATIOII  HAMS:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


CBQfflIG 

n 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  SmU^ 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

67.8 

71.0 

74.0 

74.9 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

20000 

71.4 

74.8 

77.8 

78.7 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GK 

18000 

71.4 

74.8 

77.8 

78.7 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

16000 

71.4 

74.8 

77.8 

78.7 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

6B 

14000 

72.1 

75.4 

78.4 

79.3 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

12000 

73.4 

76.9 

79.9 

80.8 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

10000 

75.2 

78.9 

82.1 

83.0 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

9000 

76.4 

80.1 

83.3 

84.2 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

8000 

78.6 

82.3 

85.6 

86.4 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

7000 

79.1 

83.0 

86.3 

87.2 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

6000 

79.4 

83.3 

86.7 

87.6 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

5000 

80.7 

84.6 

87.9 

88.8 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

G8 

4S00 

81.2 

85.1 

88.7 

89.6 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

4000 

83.8 

87.9 

91.7 

92.6 

92.9 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

3500 

84.9 

89.0 

92.8 

93.7 

94.0 

94.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

3000 

85.1 

89.2 

93.2 

94.1 

94.4 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

2500 

85.3 

89.4 

93.4 

94.3 

94.7 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

2000 

85.9 

90.1 

94.1 

95.0 

95.3 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

1800 

85.9 

90.1 

94.1 

95.0 

95.3 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

1500 

86.2 

90.6 

94.6 

95.4 

95.8 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

1200 

87.0 

91.3 

95.3 

96.2 

96.7 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1000 

87.6 

92.0 

96.1 

97.1 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

900 

87.7 

92.1 

96.2 

97.2 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

800 

87.7 

92.1 

96.2 

97.2 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

6B 

700 

87.8 

92.2 

96.3 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

600 

87.8 

92.2 

96.3 

97.4 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

87.8 

92.2 

96.4 

97.6 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

400 

87.8 

92.2 

96.7 

97.9 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

300 

87.8 

92.2 

96.7 

97.9 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

87.8 

92.2 

96.7 

97.9 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

100 

87.8 

92.2 

96.8 

98.0 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

87.8 

92.2 

96.8 

98.0 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOraL  NDHBBR  OP  GBSBRVXnOHS  900 
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OPEmnHG  UXJtTIOIf  -A- 
USKFEIKC,  ASHBVILLB  HC 


FERCEVIAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STAnaR  RIMBER:  747880  SIXTIOII  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC; 

♦  5 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

06-08 

CBILHIG 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

52.4 

59.6 

64.6 

67.8 

69.9 

70.1 

70.7 

70.9 

70.9 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

6B  20000 

57.0 

64.7 

70.2 

73.6 

76.1 

76.4 

77.0 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

18000 

57.2 

64.9 

70.4 

73.8 

76.3 

76.7 

77.2 

77.4 

77.4 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

6B 

16000 

57.2 

64.9 

70.4 

73.8 

76.3 

76.7 

77.2 

77.4 

77.4 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

6E 

14000 

57.6 

65.2 

71.0 

74.3 

76.9 

77.2 

77.8 

78.0 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

GE 

12000 

59.3 

67.1 

73.1 

76.4 

79.0 

79.3 

79.9 

80.1 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

10000 

61.3 

69.3 

75.8 

79.1 

81.7 

82.0 

82.6 

82.8 

82.8 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

CT 

9000 

61.9 

70.1 

76.7 

80.0 

82.6 

82.9 

83.4 

83.7 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

CT 

8000 

63.0 

71.3 

77.9 

81.2 

83.8 

84.1 

84.7 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

7000 

63.9 

72.2 

78.9 

82.2 

84.8 

85.1 

85.7 

85.9 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

6000 

64.0 

72.3 

79.0 

82.3 

84.9 

85.2 

85.8 

86.0 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

GB 

5000 

64.8 

73.1 

79.8 

83.1 

85.7 

86.0 

86.6 

86.8 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

4500 

65.3 

73.8 

80.4 

83.8 

86.3 

86.7 

87.2 

87.4 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

4000 

67.7 

76.3 

83.0 

86.3 

89.0 

89.3 

90.0 

90.2 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

3500 

68.1 

76.8 

83.4 

86.9 

89.6 

89.9 

90.6 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

3000 

69.1 

77.9 

84.7 

88.1 

90.8 

91.1 

91.8 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

2500 

69.6 

78.3 

85.1 

88.7 

91.3 

91.7 

92.4 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

2000 

70.4 

79.4 

86.2 

90.0 

92.7 

93.0 

93.8 

94.1 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1800 

70.4 

79.6 

86.4 

90.2 

92.9 

93.2 

94.0 

94.3 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

1500 

70.9 

80.0 

87.0 

90.8 

93.4 

93.8 

94.6 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

1200 

71.6 

80.8 

88.0 

91.8 

94.4 

94.8 

95.6 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

1000 

72.3 

81.7 

89.0 

92.9 

95.6 

95.9 

96.7 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

900 

72.4 

81.8 

89.1 

93.1 

95.8 

96.1 

96.9 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

800 

72.6 

81.9 

89.2 

93.2 

95.9 

96.2 

97.0 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

700 

72.6 

81.9 

89.3 

93.3 

96.1 

96.4 

97.2 

97.6 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

600 

72.6 

81.9 

89.4 

93.4 

96.3 

96.7 

97.6 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

500 

72.6 

81.9 

89.6 

93.7 

96.8 

97.1 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

400 

72.8 

82.1 

90.0 

94.1 

97.3 

97.7 

98.6 

98.9 

98. 9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

300 

72.8 

82.1 

90.0 

94.1 

97.3 

97.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

200 

72.8 

82.1 

90.0 

94.2 

97.4 

97.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

72.8 

82.1 

90.0 

94.2 

97.4 

97.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99-7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

72.8 

82.1 

90.0 

94.2 

97.4 

97.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

TOCU  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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opnuTiiiG  ux»noii  -a* 
nSAFECHC,  ASBEVIU.S  IK 


PEKCERIAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


SXAIIOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/XAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

09-11 

CXHilllG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

nt 

6B 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FB8T 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RD 

CEIL 

64.6 

69.9 

71.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

a  20000 

72.0 

78.1 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

cs 

18000 

72.2 

78.4 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

G8 

IGOOO 

72.2 

78.4 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

14000 

72.7 

79.0 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

12000 

73.8 

80.2 

81.8 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

cat 

10000 

75.8 

82.8 

84.3 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GS 

9000 

76.1 

83.2 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

8000 

78.0 

85.6 

87.3 

87.7 

87,7 

87,7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.6 

87.8 

GK 

7000 

78.9 

86.4 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

68.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GS 

6000 

79.0 

86.6 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

86.9 

88.9 

GB 

5000 

80.0 

87.6 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GS 

4500 

80.3 

87.9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GS 

4000 

82.1 

89.8 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GS 

3900 

82.8 

90.4 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GS 

3000 

85.0 

92.9 

95.2 

95.7 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GS 

2500 

85.4 

93.3 

95.7 

96.1 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GS 

2000 

85.7 

93.8 

96.1 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1800 

86.0 

94.1 

96.4 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GS 

1500 

86.3 

94.6 

96.9 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1200 

86.6 

94.8 

97.2 

97.7 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1000 

87.1 

95.3 

97.8 

98.3 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

87.1 

95.3 

97.8 

98.3 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GS 

800 

87.2 

95.4 

97.9 

98.4 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

700 

87.2 

95.4 

97.9 

98.4 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GS 

600 

87.2 

95.4 

97.9 

98.4 

98.9 

99.0 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

87.3 

95.6 

98.1 

98.7 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

87.3 

95.6 

98.1 

98.7 

99.1 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

87.3 

95.6 

98.2 

98.8 

99.2 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

200 

87.3 

95.6 

98.2 

98.8 

99.3 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

87.3 

95.6 

98.2 

98.8 

99.3 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

87.3 

95.6 

98.2 

98.8 

99.3 

99.4 

99.9 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIAL  NUmBR  OF  OBSERVAnORS  900 
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OPERKniK  LOCAXIOH  'A* 
OSAFEIAC,  ASaSVnXB  RC 


PERCENTAGE  FREQUSRCy  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SinnOH  HUKBBR: 

747880 

STATIOH  NAME:  HACOILL  AFB/TAHPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTB: 

APR 

BOURS: 

12>14 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

IR 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKKT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK) 

CEIL 

72.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

20000 

81.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

6B 

18000 

81.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

6E 

16000 

81.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

14000 

82.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

12000 

83.6 

86.9 

87.0 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

10000 

84.6 

87.9 

88.1 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

9000 

85.1 

88.4 

88.7 

88.8 

89.0 

89.0 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

8000 

86.2 

89.9 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

7000 

87.1 

90.8 

91.1 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GE 

6000 

87.8 

91.4 

91.8 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GE 

5000 

88.6 

92.2 

92.7 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

4500 

89.0 

92.7 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

4000 

90.9 

94.8 

95.3 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

6B 

3500 

91.2 

95.2 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

3000 

92.9 

97.1 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

2500 

92.9 

97.1 

97.9 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

2000 

93.1 

97.4 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1800 

93.1 

97.6 

98.3 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99-1 

99.1 

CT 

1500 

93.1 

97.8 

98.6 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1200 

93.1 

97.8 

98.6 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

1000 

93.1 

97.8 

98.6 

98.8 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

900 

93.3 

98.1 

98.9 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

800 

93.3 

98.1 

98.9 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

700 

93.3 

98.1 

98.9 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600 

93.3 

98.1 

98.9 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

500 

93.3 

98.1 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

93.3 

98.1 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

-30.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

93.3 

98.1 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

93.3 

98.1 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

100 

93.3 

98.1 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

93.3 

98.1 

99.0 

99.2 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIORS  900 
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arauxiRG  lAcmoR  *a' 
USAFBXK,  ASBEVIU.K  MC 


FERCERTKGE  FREQUEHOr  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  SOURLY  OBSERVATICOS 


SOtnOR  NUMBER:  747880  SIRTIOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JXn.  90 


LST 

TO  ore 

:  ♦  5 

HORTB: 

APR 

HOURS: 

15-17 

CKILIN6 

visiBiLiry  IN 

ST2m5TS  MILBS 

n 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/e 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

69.7 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

6S  20000 

78.6 

82.0 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

18000 

78.7 

82.1 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

16000 

78.9 

82.3 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

14000 

79.8 

83.3 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

12000 

81.2 

84.8 

85.3 

85.4 

05.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

10000 

83.6 

87.2 

87.8 

87.9 

07.9 

07.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

9000 

84.4 

88.1 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

8000 

86.7 

91.0 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

7000 

86.9 

91.2 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

6000 

87.3 

91.7 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

5000 

08.1 

92.4 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93 .4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

^  » 

4500 

88.6 

92.9 

93.6 

93.8 

93.9 

93.9 

93 .9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

4000 

89.9 

94.6 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

3500 

91.6 

96.2 

97.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

a 

3000 

92.0 

96.7 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2500 

92.0 

96.7 

97.8 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2000 

92.3 

97.0 

98.2 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1800 

92.7 

97.3 

98.6 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1500 

92.9 

97.6 

98.8 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1200 

92.9 

97.7 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.T 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1000 

93.0 

97.8 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

93.0 

97.8 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

93.0 

97.8 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

93.0 

97.8 

99.1 

99.4 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

600 

93.0 

97.8 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

93.0 

97.8 

99.2 

99.6 

130.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

93.0 

97.8 

99.2 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

93.0 

97.8 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

93.0 

97.8 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

93.0 

97.8 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.0 

97.8 

99.2 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDXAI.  NOant  OF  OBSDWXnONS  900 
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OFBIWnilG  LOCmOR  -A* 
USAFSraC,  ASHBVILLB  HC 


PERCBRIAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnoR  RUOER:  747880  STATIOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UrC: 

1  ♦  5 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

18-20 

CEiLim: 

VISIBILITy  IN 

STATITTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

69.4 

72.6 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

20000 

79.3 

82.4 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

63.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

18000 

79.4 

82.6 

83.3 

83.4 

83.6 

03.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

16000 

79.6 

82.7 

83.4 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83-7 

GE 

14000 

80.6 

83.7 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

12000 

81.9 

85.2 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

10000 

83.6 

86.9 

87.7 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

6B 

9000 

84.1 

87.4 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

6B 

8000 

85. 8 

89.2 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

7000 

86.3 

89.8 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

6000 

86.7 

90.1 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

SOOO 

87.3 

90.8 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

4500 

87.8 

91.2 

92.0 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

4000 

88.9 

92.4 

93.3 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

3500 

90.2 

93.8 

94.7 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

3000 

91.8 

95.6 

96.4 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

2500 

92.0 

95.8 

96.7 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

2000 

92.3 

96.2 

97.1 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

Q€ 

1000 

92.4 

96.3 

97.2 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1500 

92.8 

96.8 

97.9 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1200 

93.0 

97.1 

98.2 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1000 

93.1 

97.4 

98.6 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOC.O 

GB 

800 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

500 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

6B 

400 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.1 

97.6 

98.7 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RIMBBR  OP  OBSSRVATIORS  900 
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OPERKTHIG  LOCKnOR  *A' 
OSAFXXItC,  ASHEVIIXS  HC 


PERCEHTAGB  FBEQUERCY  OF  OCCUIWHICB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
PROH  BOURLT  OBSERVATIONS 


SXmOH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TD  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


CEILIHG 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  ^ 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

visibhity  ih 

GB  GB 

2  1/2  2 

GB 

1  1/2 

HUBS 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/e 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

75.8 

77.0 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

20000 

83.4 

84.7 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

18000 

83.4 

84.7 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

CS 

16000 

83.4 

84.7 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

6E 

14000 

83.9 

85.1 

85.3 

85.3 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

12000 

85.7 

86.9 

87.1 

87.1 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

10000 

86.9 

88.3 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

9000 

87.2 

88.7 

88.9 

89.0 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

69.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

8000 

87.8 

89.2 

89.4 

89.6 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

7000 

88.4 

89.9 

90.1 

90.2 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

6000 

89.3 

90.8 

91.0 

91.1 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

5000 

89.6 

91.0 

91.2 

91.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

4500 

90.6 

92.0 

92.2 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

4000 

92.6 

94.0 

94.2 

94.3 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

3500 

93.3 

94.8 

95.1 

95.2 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

3000 

94.4 

95.9 

96.4 

96.7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

2500 

94.9 

96.3 

96.9 

97.1 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

2000 

95.4 

96.9 

97.4 

97.7 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1800 

95.6 

97.0 

97.6 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1500 

95.7 

97.2 

97.8 

98.0 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1200 

96.2 

97.8 

98.3 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1000 

96.7 

98.2 

98.8 

99.1 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

QE 

900 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

600 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

96.9 

98.4 

99.1 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOna  NUMIR  OF  OBSERVATIONS  900 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OFKRATIKG  lOCKTIOR  *A* 
OSKntnc,  ASBBVILLB  IIC 


PERCBRTKGB  FPEQUEBCY  OF  OCCURPEFCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranoR  HUMBER: 

747880 

STRnoR  NAME:  HACDILL  AfB/TAHPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTH; 

APR  HOURS:  ALL 

CEILIIIG 

VISIBILITY  IN 

STATmE 

MILES 

111 

GS 

GE 

6B 

GE 

GE 

GE 

GS 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

68.2 

71.5 

72.8 

73.4 

73.8 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

6B  20000 

75.3 

78.9 

80.5 

81.1 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GE  18000 

75.4 

79.0 

80.6 

81.2 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

6B  16000 

75.4 

79.1 

80.6 

81.2 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

6E  14000 

76.1 

79.8 

81.3 

82.0 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

CE  12000 

77.5 

81.3 

82.9 

83.6 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

6E  10000 

79.3 

83.3 

85.0 

85.6 

86.1 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE  9000 

80.0 

84.0 

85.7 

86.3 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE  8000 

81.5 

85.7 

67.5 

88el 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE  7000 

82.2 

86.4 

88.2 

88.9 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE  6000 

82.6 

86.9 

88.7 

89.3 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE  SOOO 

83.4 

87.6 

89.5 

90.1 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

GE  4900 

83.9 

88.2 

90.1 

90.8 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE  4000 

85.9 

90.3 

92.3 

93.0 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

6B  3500 

86.7 

91.2 

93.3 

94.0 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

GE  3000 

87.9 

92.4 

94.6 

95.4 

96.0 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE  2500 

88.2 

92.7 

94.9 

95.7 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE  2000 

88.6 

93.3 

95.4 

96.3 

97.0 

g^.o 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE  1800 

88.7 

93.4 

95.6 

96.5 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE  1500 

89.0 

93.8 

96.0 

96.9 

97.6 

97.6 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

GE  1200 

89.5 

94.3 

96.6 

97.4 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE  1800 

89.8 

94.7 

97.0 

97.9 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

as  900 

89.9 

94.6 

97.1 

98.1 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE  800 

89.9 

94.8 

97.2 

98.1 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CB  700 

90.0 

94.9 

97.2 

98.2 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE  600 

90.0 

94.9 

97.3 

98.3 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

OB  500 

90.0 

94.9 

97.3 

98.3 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

as  400 

90.0 

94.9 

97.4 

98.5 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE  300 

90.0 

94.9 

97.4 

98.5 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

GE  200 

90.0 

?4.9 

97.4 

98.5 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

6B  100 

90.0 

94.9 

97.4 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE  000 

90.0 

94.9 

97.4 

98.5 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVAnORS  7200 
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aPEMTIIM:  ICCKTIOII  *A'  FERCEinnSB  FREQUEUCy  OF  OCCURRJSiCB  OP  CEItlRO  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEEKC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


ffoaicm  mJMBER: 

747880 

STATIOE  HAMB:  MACDILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERIOD 

OP  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC 

:  ♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

00-02 

CBILIRC 

VISIBnrtY  in  STATUTE 

MILES 

n 

GB 

CT 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

mo 

CEIL 

80.4 

81.4 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

20000 

86.0 

87.1 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

6E 

18000 

86.8 

mSBm 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

16000 

86.8 

BO 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

14000 

87.1 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

12000 

87.5 

88.6 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

10000 

89.4 

90.6 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

9000 

89.5 

90.8 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

ex 

8000 

90.1 

91.4 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

7000 

90.6 

91.9 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

6000 

90.8 

92.0 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

SOOO 

92.2 

93.4 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

4S00 

92.3 

93.5 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

4000 

94.0 

95.3 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

68 

3500 

95.2 

96.5 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GX 

3000 

95.8 

97.1 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

G8 

2500 

96.0 

97.3 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

2000 

96.5 

97.7 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98-5 

98.5 

98.5 

GB 

1800 

96.5 

97.7 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1300 

96.6 

97.8 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1200 

96.7 

98.0 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1000 

96.7 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GX 

900 

96.8 

98.2 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GX 

800 

97.1 

98.5 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GX 

700 

97.1 

98.5 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

600 

97.4 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

97.4 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

97.4 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GX 

300 

97.4 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.4 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.4 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GX 

000 

97.4 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOnL  EUIBHE  OP  OBSSKVKnOES  930 
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OFBRKnnG  LOCKTIOII  ’A'  PERCEWTAGE  FREQUENCY  OF  OCCORHENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVrLLB  NC  FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnriCR  HUMBER: 

747880 

STAnOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  IfTC: 

♦  5 

MGttTH; 

MAY 

BOORS: 

03-05 

CSILIHG 

VISIBILITY  IR 

STATOTB 

HILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEUL 

76.9 

79.8 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

tiO.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

20000 

82.4 

85.4 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86. 6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

6E 

18000 

82.8 

85.8 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

16000 

82.8 

85.8 

86.6 

86.6 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE 

14000 

83.0 

86.0 

66.8 

87.0 

67.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

12000 

83.1 

86.1 

86.9 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

10000 

84.9 

88.2 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

9000 

85.3 

88.6 

89.4 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

8000 

86.3 

89.7 

90.4 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

7000 

86.9 

90.2 

91.0 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

6000 

86.9 

90.2 

91.0 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

5000 

88.4 

91.8 

92.6 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

4500 

88.7 

92.2 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

4000 

90.2 

93.7 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

3500 

90.5 

94.0 

94.7 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

3000 

91.4 

94.8 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

2500 

91.6 

95.1 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

2000 

92.2 

95.7 

96.7 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

GB 

1800 

92.2 

95.7 

96.7 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97-3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

1500 

92.5 

96.0 

97.0 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

1200 

92.6 

96.2 

97.2 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1000 

92.7 

96.3 

97.3 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

900 

93.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

800 

93.9 

97.5 

98.6 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

700 

93.9 

97.5 

98.6 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

94.0 

97.6 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

94.1 

97.7 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

94.1 

97.7 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

94.1 

97.7 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.1 

97.7 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.1 

97.7 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99-7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.1 

97.7 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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CmBKSZKi  lOCMMOII  *V  PERCEHTKGB  FHEQUKHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

aSAFEmC,  ASHEVILLE  1«C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAXIOH  IfUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA 

FL 

PERIOD 

OP  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  OTCJ 

♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

06-08 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

K) 

CBII. 

60.3 

69.6 

72.0 

73.2 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

20000 

67.0 

77.3 

80.2 

81.6 

82.3 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

CB 

18000 

67.2 

77.5 

80.4 

81.8 

82.5 

82. S 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

16000 

67.2 

77.5 

80.4 

81.8 

82.5 

62.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

14000 

68.0 

78.4 

81.3 

82.7 

83.3 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

CB 

12000 

69.5 

80.0 

83.0 

84.4 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

lOOOO 

71.3 

82.2 

85.2 

86.6 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

9000 

71.6 

82.6 

85.6 

87.0 

87.6 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

8000 

73.1 

84.3 

87.3 

88.7 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

6K 

7000 

73.7 

84.8 

87.8 

89.2 

89.9 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GS 

6000 

73.9 

85.1 

88.1 

89.5 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

5000 

74.7 

85.9 

88.9 

90.3 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GS 

4500 

75.1 

86.2 

89.2 

90.6 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

4000 

76.0 

87.2 

90.4 

91.8 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GS 

3500 

76.2 

87.5 

90.8 

92.2 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

3000 

77.1 

88.4 

91.6 

93.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

/4.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GS 

2500 

77.5 

89.0 

92.3 

94.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

2000 

77.8 

89.4 

92.8 

94.5 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1800 

77.8 

89.4 

92.8 

94.5 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1900 

78.2 

89.8 

93.2 

95.1 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

1200 

79.0 

90.8 

94.5 

96.5 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1000 

79.0 

90.8 

94.5 

96.5 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

900 

79.1 

90.9 

94.6 

96.6 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

98. 5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

800 

79.5 

91.2 

94.9 

96.9 

98.5 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

700 

79.6 

91.3 

95.1 

97.0 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

600 

79.8 

91.6 

95.4 

97.3 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

500 

79.9 

91.7 

95.5 

97.4 

99,0 

99.1 

99-4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99-6 

GB 

400 

80.0 

91.9 

95.7 

97.6 

99.2 

99.4 

99.6 

99-7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

a 

300 

80.0 

91.9 

95.7 

97.6 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 

80.0 

91.9 

95.7 

97.6 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

80.0 

91.9 

95.7 

97.6 

99.2 

99.4 

99.6 

99-7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

80.0 

91.9 

95.7 

97.6 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERAXIRG  LOCATIOn  *A* 
OSAFETKC,  ASBEVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATlOn  HIMBEF: 

747880 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA 

FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MOtTEB: 

MAY 

BOORS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITT  IR 

STATUTB 

HI  LBS 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/B 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

74.0 

78.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

20000 

80.9 

86.9 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

68.3 

88.3 

86.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

6B 

18000 

81.0 

87.0 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

68.4 

86.4 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

88.4 

6B 

16000 

81.1 

87.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

68.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GE 

14000 

81.9 

88.0 

89.2 

89.4 

89.4 

69.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

12000 

82.8 

88.8 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

6B 

10000 

84.5 

90.6 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

6B 

9000 

84.6 

90.9 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

8000 

86.1 

92.6 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

CB 

7000 

86.2 

92.9 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

6000 

86.3 

93.0 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

5000 

87.1 

93.9 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

05.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

4500 

87.2 

94.0 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

4000 

87.7 

94.5 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

36.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

3500 

88.1 

94.8 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

3000 

88.8 

95.7 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

2500 

89.0 

95.9 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98. >, 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2000 

89.2 

96.1 

97.8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1800 

89.2 

96.1 

97.8 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1500 

89.4 

96.2 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1200 

89.6 

96.6 

98.5 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1000 

89.8 

96.9 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

89.8 

96.9 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

89.8 

96.9 

99.0 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

89.8 

96.9 

99.1 

99-7 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

89.8 

96.9 

99.1 

99.7 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

89.8 

96.9 

99.1 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100-0 

100.0 

GB 

400 

89.8 

96.9 

99.1 

99.7 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

89.8 

96.9 

99.1 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

89.8 

96.9 

99.1 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GE 

100 

89.8 

96.9 

99.1 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

89.8 

96.9 

99.1 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBRnniG  LOCATIOn  'A* 
OSAFBEK,  ASHEVIIiB  IK 


PEPCBHTAGE  FREQUKHCY  OF  OCCURRH^CB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


sranoil  NUMBER:  747B80  STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/XAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LET  TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

MAY 

BOimS; 

12-14 

CBILHIG 

VISIBILITY  IN 

s^muTC 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GK 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

73.9 

77-7 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GX 

20000 

83.0 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

CS 

18000 

83.1 

87.3 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

CE 

16000 

83.1 

87.3 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GS 

14000 

84.6 

88.8 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

12000 

85.5 

89.7 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

10000 

87.4 

91.6 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

9000 

88.0 

92.2 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

8000 

89.1 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93,9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GS 

7000 

89.7 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GS 

6000 

89.8 

94.0 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GS 

5000 

90.5 

94.8 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GS 

4500 

90.8 

95.1 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

CE 

4000 

91.8 

96.3 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

3500 

92.3 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

CE 

3000 

93.3 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.  a 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2500 

93.8 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

2000 

93.9 

98.7 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GS 

1800 

93.9 

98.7 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GS 

1500 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1200 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1000 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

500 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.0 

98.8 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVXTIONS  930 
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OPEIWnHG  UXXriOR  'A' 
USAFEIAC,  ASHBVILLB  RC 


FERCERTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIGH  HUOER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/XAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEE! 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  GE 

2  1/2  2 

STATinB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

fto 

CEIL 

65.6 

69.1 

70.1 

70-4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70-4 

70-4 

70-4 

GB 

20000 

79.7 

83.7 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85,1 

85.1 

85.1 

85.1 

6B 

18000 

79.7 

83.8 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

16000 

79.9 

84.0 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

14000 

81.0 

85.1 

86.1 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

12000 

81.8 

85.9 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

10000 

84.6 

88.7 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

9000 

85.5 

89.6 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91,1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91-1 

91.1 

GB 

8000 

86.2 

90.3 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

7000 

87.1 

91.2 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

6000 

87.3 

91.4 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

5000 

87.4 

91.5 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

4500 

88.1 

92.2 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

4000 

91.4 

95.6 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

3500 

92.5 

97.0 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

3000 

93.0 

97.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2500 

93.2 

97.8 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

2000 

93.3 

98.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

1800 

93.3 

98.1 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99. B 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

GB 

1500 

93.3 

98.1 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1200 

93.3 

98.1 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GB 

800 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100-0 

100.0 

GB 

300 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100-0 

100.0 

OB 

200 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

GB 

100 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.3 

98.1 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TCPEAL  NUMBER  OP  OBSSRVATIORS  930 


D  -  2  -  42 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  221 


OramriHG  LOCMTIOII  *A'  percentage  FREgUEHOr  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8IATI0H  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

1ST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

18-20 

CEILHIG 

VISIBILITY  IN 

smms 

MILES 

n 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1  ^ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

64.0 

67.2 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB  20000 

70.5 

81.6 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

10000 

70.5 

81.6 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

16000 

70.6 

01.7 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

14000 

70.9 

82.2 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

12000 

79.9 

83.2 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

CS 

10000 

02.7 

86.0 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

9000 

03.2 

86.6 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

0000 

05.2 

80.5 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89,1 

89.1 

GB 

7000 

05.0 

89.2 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

6000 

86.7 

90.1 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

SOOO 

07.4 

91.2 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

4500 

87.7 

91.7 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

4000 

91.6 

95.7 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

3900 

92.3 

96.6 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

3000 

93.1 

97.4 

90.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

96.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

2900 

93.1 

97.4 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

2000 

93.3 

97.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

GB 

1000 

93.3 

97.8 

98.8 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1500 

93.3 

97.8 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1200 

93.3 

97.8 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

GB 

1000 

93.3 

97.8 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

000 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.3 

98.0 

99.0 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lona  NnasR  or  obsenvatioiis  930 


D  -  2  -  43 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  222 


OPERATIRG  LOCKtlON  ‘A* 
USAFSraC,  ASHBVIUS  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranCH  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UIC:  ♦  5  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEEI 

GB 

7 

6E 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

76.7 

77.0 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

20000 

84.9 

85.3 

85.7 

85-7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85-7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GK 

ISOOO 

84.9 

85.3 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85-7 

GB 

16000 

85.1 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

14000 

85.3 

85.6 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

12000 

86.3 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

10000 

88.9 

89.2 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

9000 

89.1 

89.5 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

8000 

89.9 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

7000 

90.3 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

6000 

90.4 

90.8 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

SOOO 

92.3 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

4S00 

92.9 

93.5 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

4000 

95.3 

96.3 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

3500 

96.3 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3000 

97.0 

98.2 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2500 

97.0 

98.2 

98.7 

98.7 

96.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

2000 

97.2 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1800 

97.2 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1500 

97.3 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1200 

97.3 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1000 

97.3 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

900 

97.3 

98.6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

800 

97.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

97.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

97.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

97.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

97.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

97.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

97.4 

98.7 

99.4 

79.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

OOO 

97.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVAXIOMS  930 
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oPBRniiie  locKnoH  -a* 

D8AFKEAC,  ASHBVIUB  IK 


FBRCBinAGB  FRBgUEKCY  OF  OCCURRBtCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  Die:  *  5  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


(XXLIRG 

IN 

FEET 

GE 

7 

GS 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

6B  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

■D 

CEIL 

71.6 

75.1 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GS  20000 

80.3 

84.3 

85.3 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

6B 

18000 

80.5 

84.5 

85.5 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

16000 

80.6 

84.6 

85.6 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GE 

14000 

81.2 

85.3 

86.3 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

6S 

12000 

82.1 

86.1 

87.1 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

6R 

10000 

84.2 

88.4 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

9000 

84.6 

88.8 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GS 

8000 

85.8 

90.0 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

7000 

86.3 

90.6 

91.7 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GS 

6000 

86.5 

90.8 

91.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

5000 

87.5 

91.9 

93.0 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

4500 

87.8 

92.3 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

4000 

89.8 

94.3 

95.5 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

3500 

90.4 

95.1 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

3000 

91.2 

95.9 

97.1 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

2500 

91.4 

96.2 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

2000 

91.7 

96.5 

97.8 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GS 

1800 

91.7 

96.5 

97.8 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GS 

1500 

91.8 

96.7 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

a 

1200 

92.0 

96.9 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1000 

92.0 

96.9 

98.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

900 

92.1 

97.0 

98.5 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

800 

92.3 

97.2 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

700 

92.3 

97.2 

98.7 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

GE 

600 

92.4 

97.3 

98.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

92.4 

97.4 

98.8 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

400 

92.4 

97.4 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

92.4 

97.4 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

92.4 

97.4 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

100 

92.4 

97.4 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

92.4 

97.4 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OFEmTim:  locaxioh  *a*  percertagb  frequercy  of  occurrehce  of  ceiling  versus  visibility 

USAFEIAC,  ASBBVILLB  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  RIMBER: 

747880 

STAnOH  NAME:  TtACDILL  AFB/TAKPA 

FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  OTC 

!  ♦  5 

MONTB: 

JUIf 

HOURS: 

00-02 

CBIURG 

VISIBILITY  IN 

STATinCE 

HILES 

IN 

1  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKKr 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

72.7 

73.7 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GE 

20000 

84.0 

85.4 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

CE 

18000 

84.2 

85.7 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GE 

16000 

84.2 

85.7 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

CE 

14000 

84.4 

85.9 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

66.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

12000 

85.9 

87.3 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

66.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

10000 

89.7 

91.2 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

CT 

9000 

90.1 

91.7 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

CK 

8000 

91.8 

93.4 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

7000 

92.1 

93.8 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

6000 

92.2 

93.9 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

SOOO 

93.0 

94.7 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

4S00 

93.0 

94.7 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

4000 

93.4 

95.4 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

3500 

93.4 

95.4 

96.3 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

3000 

94.9 

97.1 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

2900 

95.1 

97.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2000 

95.4 

97.7 

98.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1800 

99.4 

97.7 

98.9 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1500 

95.4 

97.7 

98.9 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

1200 

95.6 

97.8 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

1000 

95.6 

97.8 

99.0 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

900 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

800 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

95.6 

97.8 

99.0 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RWara  OP  OaSERVATIOIIS  900 
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orawTuic  uxxncm  *a*  PBUcsimGE  FREguracT  of  occurrence  of  ceilihc  versus  visibility 

OSAFEXHC,  ASBKVILLB  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


smioR  1 

lUMBR: 

747880 

STAIIOH  NAME:  MACDILl.  AFB/IAHPA  FL 

PBRICD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST  TO  UTC: 

♦  5 

nONTH: 

JUK 

HOURS: 

03-05 

chlirg 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

] 

m 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

FER  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/1 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CEIL 

73.1 

75.1 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

6K  20000 

83.3 

85.6 

86.7 

87.2 

87.2 

87.2 

87  .2 

87-2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

6B 

18000 

83.4 

85.7 

86.8 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

16000 

83.4 

85.7 

86.8 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

14000 

84.0 

86.2 

87.4 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

a 

12000 

85.9 

88.1 

89.3 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

89.9 

es 

10000 

89.6 

92.0 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

6B 

9000 

89.9 

92.3 

93.7 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GS 

8000 

90.4 

92.9 

94.2 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

G1 

7000 

90.6 

93.0 

94.3 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

CB 

6000 

90.8 

93.2 

94.6 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

CB 

5000 

91.2 

93.7 

95.0 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

4500 

91.2 

93.7 

95.0 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

G8 

4000 

91.9 

94.3 

95.6 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96,3 

96.3 

GB 

3500 

92.1 

94.6 

96.0 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

3000 

93.1 

95.6 

97.1 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

2500 

93.3 

95.8 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

2000 

93.4 

95.9 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1800 

93.4 

95.9 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1500 

93.6 

96.2 

97.9 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1200 

93.6 

96.2 

97.9 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1000 

93.8 

96.4 

98.1 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

93.9 

96.6 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

800 

94.0 

96.7 

98.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

700 

94.0 

96.7 

98.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

* 

600 

94.0 

96.7 

98.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

d 

500 

94.1 

96.8 

98.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

94.1 

96.8 

98.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

94.1 

96.8 

98.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.1 

96.8 

98.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.1 

96.8 

98.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.1 

96.8 

98.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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opbratiim;  locxtioh  *a- 
USAFBIAC,  ASHBVILLS  RC 


PERCZOTAGB  FBEQUEltCY  OF  OCCURRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VTSIBILITI 
FROH  HOURLY  OBSERVAIIORS 


STATICH  RVMBER:  747880  STAnOH  RAKE:  MACDILL  AFH/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  IfTC: 

♦  5 

Horrra: 

JUN 

HOURS: 

06-08 

ceiliir: 

VZSZBILITT  III 

CTATUTB 

MILES 

IR 

GB 

CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBR 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

57.9 

64.6 

67.0 

68.4 

68.7 

68.6 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

6B 

20000 

68.6 

76.1 

76.8 

80.4 

80.8 

81.0 

61.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OS 

18000 

69.1 

76.7 

79.4 

81.1 

81.4 

81.7 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82-2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

16000 

69.4 

77.2 

80.0 

81.7 

82.0 

62.2 

82-7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

14000 

70-4 

78.4 

81.4 

83.1 

83.4 

83.7 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

12000 

72.4 

80.9 

84.0 

85.7 

86.0 

86.2 

86.7 

86.8 

66.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OB 

10000 

75.9 

84.7 

87.9 

89.7 

90.0 

90.2 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

6B 

9000 

76.4 

85.3 

88.6 

90.4 

90.8 

91.0 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

BOOO 

78.0 

67.2 

90.6 

92.4 

92.9 

93.1 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93,7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

7000 

78.4 

87.7 

91.0 

93.1 

93.6 

93.8 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

6000 

78.8 

88.1 

91.4 

93.6 

94.0 

94.2 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

5000 

79.1 

88.6 

92.0 

94.1 

94.6 

94.8 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

4500 

79.1 

88.6 

92.0 

94.1 

94.6 

94.8 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

4000 

79.4 

89.0 

92.4 

94.6 

95.0 

95.2 

95.7 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

3500 

79.6 

89.1 

92.6 

94.7 

95.1 

95.3 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

3000 

80.3 

89.9 

93.3 

95.6 

96.0 

96.2 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

2500 

60.8 

90.3 

93.8 

96.0 

96.4 

96.7 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

CB 

2000 

80.8 

90.3 

93.8 

96.0 

96.4 

96.7 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

1800 

80.9 

90.4 

93.9 

96.1 

96.6 

96.8 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

97,6 

97-6 

CB 

1500 

81.3 

91.0 

94.4 

96.7 

97.2 

97.6 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

1200 

81.6 

91.2 

94.7 

96.9 

97.4 

97.8 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

OB 

1000 

81.6 

91.2 

94.7 

96.9 

97.4 

97.8 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98,9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

CB 

900 

81.8 

91.4 

94.9 

97.2 

97.8 

98.1 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

800 

82.0 

91.7 

95.1 

97.4 

98.0 

98.3 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

CB 

700 

82.0 

91.7 

95.1 

97.4 

98.0 

98.3 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

600 

82.0 

91.7 

95.1 

97.4 

96.0 

98.3 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

500 

82.0 

91.8 

95.2 

97.8 

98.3 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

CB 

400 

82.0 

91.8 

95.2 

97.8 

98.3 

98.7 

99.6 

99.8 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

300 

82.0 

91.8 

95.2 

97.8 

98.3 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

82.0 

91.8 

95.2 

97.8 

98.3 

98-7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

100 

82.0 

91.8 

95.2 

97.6 

98.3 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

82.0 

91.8 

95.2 

97.8 

98.3 

9(J.7 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBMCnilG  U>CKTIOII  *A* 
aSAFKtM;,  ASBBVILLB  RC 


FERCERTAGB  PREgUKRCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIRC  VERSUS  VISIBILITY 
PROH  80URLY  OBSERVATIONS 


SZIITIOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/1AMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUC  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

NORTH: 

JUN 

HOURS: 

09-11 

aiLn6 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

m 

GB 

GB 

CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

58.6 

63.4 

65.2 

65.7 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GS 

20000 

72.3 

78.1 

80.2 

80.0 

80.9 

01.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

CB 

18000 

73.2 

79.0 

81.1 

81.7 

81.0 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GX 

16000 

73.6 

79.3 

81.6 

82.1 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

14000 

75.6 

81.3 

83.6 

84.1 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

12000 

78.2 

84.2 

86.9 

87.4 

87.6 

87.7 

87.0 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

10000 

83.0 

89.3 

92.0 

92.6 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

CS 

9000 

83.3 

89.7 

92.3 

92.9 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

8000 

85.1 

91.4 

94.1 

94.7 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

cat 

7000 

85.3 

91.8 

94.4 

95.0 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

CB 

6000 

85.4 

92.0 

94.7 

95.2 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

5000 

85.6 

92.1 

94.8 

95.3 

95.4 

95.6 

95 .7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

4500 

85.7 

92.2 

94.9 

95.4 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

4000 

86.8 

93.3 

96.0 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

3500 

86.8 

93.3 

96.0 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

3000 

88.3 

95.0 

97.7 

98.2 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

a 

2900 

88.3 

99.1 

97.8 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99-0 

CB 

2000 

88.6 

99.3 

98.0 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

1800 

88.7 

95.4 

98.1 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1300 

88.8 

95.6 

98.2 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

1200 

89.0 

95.8 

98.4 

99.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CS 

900 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

09.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

01 

700 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

600 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

500 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

89.1 

95.9 

90.6 

99.4 

99.7 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Cl 

200 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

89.1 

95.9 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPKmTIIK 

UXZATIOR  -A* 

PERCBRTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURREHCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 

USMFBTRC, 

ASBBVILLB  RC 

FRGH 

BOUKLY 

OBSERVATIONS 

. 

SnknOR  HWBEBt 

747880 

STATIOH  HAHB:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UrC: 

♦  5 

MOHTH: 

JUN 

HOURS: 

12-14 

CBIURG 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

in 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  csn. 

55.4 

59.6 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

GB 

20000 

74.4 

79.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

6B 

18000 

75.1 

79.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

62.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82-0 

6B 

16000 

75.3 

80.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

CB 

14000 

76.4 

81.2 

83.4 

83.4 

83.4 

63.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

12000 

80.4 

85.3 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87,6 

87.6 

87.6 

87.6 

6B 

10000 

83.4 

89.2 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

9000 

83.7 

89.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GS 

8000 

86.6 

92.4 

94.9 

<!  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

7000 

86.9 

92.8 

95.4 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

6000 

87.0 

93.0 

'’5  •< 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

5000 

87.4 

93.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

A 

OB 

4500 

87.4 

9j.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

w 

CB 

4000 

88.1 

94.1 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

3500 

88.4 

94.4 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

3000 

89.9 

96.1 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

2500 

90.0 

96.2 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2000 

90.4 

96.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1800 

90.4 

96.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1500 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CB 

1200 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

1000 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

700 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

500 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

CB 

400 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

300 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

90.7 

96.9 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOIXL  HUHBKR  OP  OBSBRVHTIOHS 

900 
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OraWIllG  UJCKTIOH  'A*  FERCEinACT  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEXM;,  ASHEVILLE  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKnOH  1 

nWBR: 

747880 

SIKTION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERIOD 

OP  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

Jim 

HOURS: 

15-17 

CBILIIK 

VISIBILITY  IN  smaUTE 

MILBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CZlIi 

45.8 

48.4 

49.7 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB  20000 

71.8 

75.1 

76.4 

76.8 

76.8 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GB 

18000 

72.0 

75.3 

76-7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77-0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

16000 

72.2 

75.6 

76.9 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

CB 

14000 

74.4 

77.9 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

12000 

78.4 

82.0 

83.4 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.0 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

G8 

10000 

83.2 

86.9 

88.3 

88.7 

88.7 

88.7 

86.7 

88.7 

88.7 

88.7 

86.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

9000 

83.4 

87.2 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

8000 

85.0 

88.9 

90.3 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

7000 

85.1 

89.0 

90.4 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

6000 

85.3 

89.2 

90.7 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

a 

5000 

86.0 

89.9 

91.4 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

4500 

86.0 

89.9 

91.4 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

4000 

87.8 

91.8 

93.4 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94. J 

94.3 

GB 

3500 

89.0 

93.1 

94.8 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

3000 

91.1 

95.6 

97.6 

98.4 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2500 

91.2 

95.7 

97.7 

98.6 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2000 

91.7 

96.2 

98.2 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1800 

91.7 

96.2 

98.2 

99.1 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1500 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

1000 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

800 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.7 

96.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Tona  mmDt  or  oBSERVKnoiis  900 


D  -  2  -  51 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  230 


OFKRATIIIG  LCX^XIOR  *A' 
USAFBTAC,  AS8EVILLE  IIC 


PEBCBIITAGB  FREQUEUCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnrZOII  HUMBER: 

747880 

STAnon  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

1.ST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUR 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

SZATUTB 

MILES 

XH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

46.8 

48.0 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

6B 

20000 

66.2 

68.0 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69-7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

6B 

18000 

66.7 

68.6 

70-1 

70-2 

70.2 

70.2 

70.2 

70,2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

16000 

66.7 

68.6 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

6B 

14000 

68.9 

71.0 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB 

12000 

72.1 

74.4 

76.0 

76.2 

76-2 

76.2 

76.3 

76.3 

76,3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

10000 

78.4 

81.1 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

03-1 

83.1 

GB 

9000 

79.0 

81.7 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

8000 

81.4 

84.2 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

7000 

82.0 

84.8 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

6000 

82.2 

85.0 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

SOOO 

82.6 

85.3 

87.2 

87.4 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

4500 

82.8 

85.6 

87.4 

87.7 

87.7 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87-9 

87.9 

4000 

85.8 

88.9 

91.1 

91.4 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

3500 

87.2 

90.6 

92.8 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

3000 

90.6 

94.2 

96.7 

97.1 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

2500 

91.0 

94.8 

97.2 

97.7 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

2000 

91.2 

95.0 

97.4 

98.0 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99-3 

99.4 

99.4 

GB 

1800 

91.2 

95.0 

97.4 

98.0 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

1500 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.4 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

GB 

1200 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

1000 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

GB 

900 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GB 

800 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GB 

700 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

600 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.6 

98.7 

99,0 

99.1 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

500 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

400 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

GB 

300 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100-0 

100.0 

GB 

100 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.2 

95.0 

97.6 

98.1 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOEAL  mMBER  OF  OBSBRVATIORS  900 
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OPBIUTIIIG  lOCATIOH  *A*  PERCENTAGE  FREgUENCY  OF  OCCin«ENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBZAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


saaicm  miHBER: 

747880 

STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

Jim 

HOURS: 

21-23 

caxiaXHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CBIL 

60.2 

61.3 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

20000 

74.2 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GS 

18000 

74.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

a 

16000 

74.6 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

G8 

14000 

75.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

12000 

78.1 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

10000 

83.9 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

9000 

84.2 

86.2 

86.6 

86,6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

8000 

87.6 

89.6 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

7000 

87.8 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

CB 

6000 

88.1 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

5000 

88.9 

91.0 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

4S00 

89.0 

91.1 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GS 

4000 

92.6 

94.8 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

3500 

93.0 

95.4 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GS 

3000 

94.6 

97.2 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2500 

94.7 

97.4 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GS 

2000 

94.8 

97.7 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1800 

94.8 

97.7 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99-1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1500 

94.9 

97.8 

98.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1200 

94.9 

97.8 

98.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99-6 

99.6 

99.6 

GB 

1000 

94.9 

97.8 

98.7 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

95.1 

98.0 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99-7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

95.1 

98.0 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TGIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATIIIC  hoctanon  'A* 
OSAFCTAC,  ASHBVILLS  AC 


PBRCKfrAGB  FBEQUOTCY  OF  OCCURREHCE  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STRTIOII  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUC  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CBILIIIG 

111 

FEET 

GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATITTB 

GB  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

HILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEO. 

58.8 

61.8 

63.1 

63.4 

63-5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

20000 

74.4 

77.9 

79.4 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

18000 

74.8 

78.4 

79.9 

80.3 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

16000 

74.9 

78.6 

80.1 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

14000 

76.2 

79.9 

81.5 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE 

12000 

78.9 

82.8 

84.5 

84.9 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

10000 

83.4 

87.5 

89.3 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

9000 

83.8 

88.0 

89.7 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

8000 

85.7 

90.0 

91.8 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92,5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

7000 

86.0 

90.3 

92.1 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

6000 

86.2 

90.6 

92.4 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

5000 

86.7 

91.1 

92.9 

93.4 

93.5 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

4500 

86.8 

91.1 

93.0 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

4000 

88.2 

92.7 

94.6 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

3500 

88.7 

93.3 

95.2 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

3000 

90.3 

95.1 

97.2 

97.8 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

2500 

90.6 

95.3 

97.4 

98.1 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

2000 

90.8 

95.6 

97.7 

98.4 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1800 

90.8 

95.6 

97.7 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1500 

90.9 

95.8 

97.9 

98.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

91.0 

95.9 

98.0 

98.7 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

lOOO 

91.1 

95.9 

98.0 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

91.1 

96.0 

98.1 

98.9 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

800 

91.2 

96.0 

98.1 

99-0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

91.2 

96.0 

98.1 

99.0 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

91.2 

96.0 

98.1 

99.0 

99-3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

91.2 

96.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

400 

91.2 

96.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

91.2 

96.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99,5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

91.2 

96.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.2 

96.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

91.2 

96.1 

98.2 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEU.  NUMBER  OT  CBSBRVATIGNS  7200 
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GPKRKrniG  UJCATIOH  'A* 
OSAFEZM;,  ASHEVILLE  RC 


FERCBRTA6B  FREQUEnCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmnOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  NACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC 

:  ♦  5 

MONTH: 

JTJL 

HOURS: 

00-02 

CBQifllG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

68.9 

71.1 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE  20000 

86.1 

88.5 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

69.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

18000 

86.1 

88.5 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

16000 

86.1 

88.5 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

14000 

86.9 

89.2 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GS 

12000 

89.2 

91.7 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

10000 

93.2 

95.7 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GS 

9000 

93.8 

96.2 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96-9 

GS 

8000 

94.7 

97.2 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

7000 

94.7 

97.2 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GS 

6000 

94.8 

97.3 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

a 

5000 

94.9 

97.4 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

4500 

94.9 

97.4 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GS 

4000 

95.3 

97.7 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GS 

3500 

95.6 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GS 

3000 

96.0 

98.5 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GS 

2500 

96.0 

98.5 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

2000 

96.5 

98.9 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

1800 

96.5 

98.9 

99.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1500 

96.6 

99.0 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

1200 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GS 

800 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

600 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

300 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

200 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

100 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

96.7 

99.1 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIAL  NWOER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERKTIIIG  lOCATIOR  'A* 
USAFEXAC,  ASHBVILLB  HC 


FERCEfTTAGB  FRBQUEHCTf  OF  OCCUIWEHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  mJNBER:  747880  STAXIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TANPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LSI  TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

sTAnn!E 

MILES 

III  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FESX  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

78.1 

81.3 

82.2 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

20000 

86.8 

90.4 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

18000 

86.8 

90.4 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

6E 

16000 

86.8 

90.4 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

14000 

88.0 

91.6 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

6E 

12000 

88.9 

92.6 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

10000 

91.8 

95.5 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

9000 

92.2 

95.8 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

8000 

92.7 

96.3 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

7000 

92.8 

96.5 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

6000 

92.8 

96.5 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

SOOO 

92.9 

96.6 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

4500 

93.2 

96.9 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

4000 

93.9 

97.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

3500 

93.9 

97.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

3000 

94.0 

97.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

2500 

94.1 

97.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

2000 

94.3 

98.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1800 

94.4 

98.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1500 

94.5 

98.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

1200 

94.8 

98.5 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GB 

800 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATICRS  930 
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OraRKTIIlG  LOCUIOn  ‘A* 
aSAFSXAC,  ASBKVIU.B  RC 


PBRCEHTACB  FREQUERCY  OP  OCCUREERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  C»£ERVATIORS 


SXMFIOII  HOMBBR:  747880  STKTIOR  RAKE:  MACDILL  AFB/XAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTCS 

+  5 

MOUTH: 

JXJL 

BOOKS: 

06-08 

CZIL1R6 

VISIBILITY  III 

STA31ITB 

MXLBS 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CSIL 

64.4 

71.0 

73.3 

74.0 

75.1 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75-4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

20000 

75.6 

83.0 

85.8 

86.5 

87.5 

87.5 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

67.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GX 

18000 

75.7 

83.1 

85.9 

86.6 

87.6 

87.6 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

16000 

75.7 

83.1 

86.0 

86.7 

87.7 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GS 

14000 

77.1 

84.5 

87.4 

88.1 

89.1 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

Gl 

12000 

79.4 

86.8 

89,7 

90.3 

91,4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

10000 

82.3 

89.7 

92.7 

93.4 

94.5 

94.5 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

9000 

82.9 

90.3 

93.3 

94.1 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

8000 

83.5 

91.0 

94.0 

94.7 

95.8 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

7000 

83.7 

91.1 

94.1 

94.8 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

a 

6000 

83.7 

91.1 

94.1 

94.8 

95.9 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GS 

5000 

83.9 

91.3 

94.3 

95.1 

96.1 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

at 

4500 

84.2 

91.6 

94.6 

95.4 

96.5 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

4000 

84.8 

92.4 

95.4 

96.1 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

3500 

85.1 

92.6 

95.6 

96.3 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GS 

3000 

85.7 

93.3 

96.3 

97.2 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GS 

2500 

85.9 

93.5 

96.6 

97.4 

98.5 

98.5 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GS 

2000 

86.6 

94.2 

97.2 

98.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1800 

86.6 

94.2 

97.2 

98.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

1500 

86.7 

94.3 

97.3 

98.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1200 

86.7 

94.3 

97.3 

98.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

a 

1000 

86.7 

94.3 

97.3 

98.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

900 

86.7 

94.3 

97.3 

98.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

86.7 

94.3 

97.3 

98.3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

86.7 

94.3 

97.3 

98.4 

99.5 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

86.7 

94.3 

97.3 

98.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

86.7 

94.3 

97.3 

98.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

86.7 

94.3 

97.3 

98.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

86.7 

94.3 

97.3 

98.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

86.7 

94.3 

97.3 

98.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

86.7 

94.3 

97.3 

98.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

86.7 

94.3 

97.3 

98.5 

99.6 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ICnAL  NUMBER  OF  OBSRRVAIIOIIS  930 
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OFERKniR  lOCKnOR  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLS  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SranOH  NUMBER:  747880  STAnON  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  lO  UrC: 

+  5 

MONTH: 

JUL 

BOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  III 

STATUTE 

MILES 

III 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEKI 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

65.4 

69.2 

70.8 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71-8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

20000 

77.5 

82.0 

84.0 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

6B 

18000 

77-7 

82.3 

84.2 

84.9 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

16000 

78.4 

82.9 

84.8 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

14000 

79.2 

83.8 

85.7 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

12000 

82.9 

87.5 

89.6 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

10000 

86.7 

91.4 

93.5 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

9000 

91.8 

94.0 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95-1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

8000 

92.9 

95.1 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1. 

96.1 

GB 

7000 

92.9 

95.1 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

6000 

87.8 

92.9 

95.1 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

5000 

88.2 

93.3 

95.6 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

4500 

88.2 

93.3 

95.7 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

CB 

4000 

88.8 

94.0 

96.3 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

3500 

89.6 

94.7 

97.1 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

3000 

90.6 

95.9 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

2500 

90.8 

96.0 

98.5 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

2000 

90.9 

96.1 

98.6 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1800 

90.9 

96.1 

98.6 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

GE 

1500 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

GB 

1000 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

700 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

90.9 

96.1 

98.7 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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orawrniG  LOCMTIOII  ’A*  pkacbhtogb  frequercy  of  occurrercb  of  cbilirg  versus  visibility 

OSAFEXAC.  ASaSVILLE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SEATIOH  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD;  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HOIfTB: 

JUL 

HOURS: 

12-14 

(XILIH6 

VISIBIIITY  IN 

S^TOTE 

MILES 

IN 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

57.4 

59.9 

61.2 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

G8 

20000 

74.4 

78.4 

80.0 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

18000 

74.6 

78.6 

80.2 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

<S 

16000 

75.1 

79.1 

80.8 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

CE 

14000 

75.6 

79.7 

81.3 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

CS 

12000 

78.7 

82.8 

84.4 

85.1 

85. 1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

es 

lOOOO 

82.8 

87.3 

88.9 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GS 

9000 

83.1 

87.6 

89.2 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

8000 

84.2 

89.0 

90.6 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GS 

7000 

84.2 

89.0 

90.6 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

6000 

84.3 

89.1 

90.8 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GS 

5000 

84.7 

89.7 

91.4 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GS 

4500 

84.8 

89.8 

91.5 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

4000 

86.3 

91.4 

93.1 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GS 

3500 

88.2 

93.2 

94.9 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

QB 

3000 

90.3 

95.6 

97.5 

98.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2500 

90.5 

95.9 

97.8 

98.8 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

2000 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

IBOO 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1500 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1200 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CS 

1000 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

900 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

600 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

400 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

300 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GS 

100 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

90.8 

96.1 

98.1 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

Tom  NumR  or  observations  930 
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OPEmnilG  LOCKTION  ’A* 

asArErac,  assbvixlb  nc 


PERCBIfTAGB  FBEQUERCY  OF  OCCURREHCB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


snaicm  number:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAMFA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


CEIUNG 

IN 

FEET 

1  ^ 

1  ^ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

36.2 

39.0 

39.5 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

CB 

20000 

63.8 

68.1 

68.9 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

18000 

64.4 

68.8 

69.7 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

6B 

16000 

64.4 

68.8 

69.7 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

14000 

67.2 

71.6 

72.5 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

CB 

12000 

72.3 

77.0 

78.0 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78-5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

10000 

78.4 

83.2 

84.2 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

9000 

79.5 

84.4 

85.4 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

8000 

81.9 

87.0 

88.0 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

7000 

82.4 

87.6 

88.6 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

6000 

82.6 

87.8 

88.8 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

5000 

83.0 

88.3 

89.2 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

4500 

83.0 

88.3 

89.2 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

4000 

84.8 

90.2 

91.2 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

3500 

85.8 

91.4 

92.4 

92.9 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

3000 

89.1 

94.8 

96.1 

96.9 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

2500 

89.2 

94.9 

96.3 

97.1 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

6E 

2000 

89.5 

95.2 

96.8 

97.5 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

01 

1800 

89.5 

95.2 

96.8 

97.5 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1500 

89.5 

95.2 

96.8 

97.5 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1200 

89.6 

95.4 

97.0 

97.7 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

IQOO 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

400 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

300 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

200 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

89.7 

95.5 

97.1 

97.8 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIOHS  930 
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OPBIUTIIIG  lOCMTIOH  'A*  FERCBATAGB  FRSgUENCY  OF  OCCUKREMCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSmraC.  ASBBVILLB  HC  FROM  BOURLI  OBSERVATIONS 


SEmOR  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  MACXILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERIOD 

OP  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

18-20 

CZIL1II6 

VISIBILm  a  STKEUTB 

MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0  CEIL 

28.8 

30.7 

31.1 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

31.5 

GE 

20000 

58.7 

62.2 

63.1 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

6E 

18000 

59.4 

63.0 

64.0 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

«B 

16000 

59.5 

63.1 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

8E 

14000 

61.4 

65.2 

66.3 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66. 6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB  12000 

67.8 

71.8 

72.8 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

lOOOO 

75.5 

79.6 

80.8 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

9000 

77.2 

81.4 

82.5 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

8000 

80.3 

84.5 

85.7 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86.3 

GB 

7000 

80.9 

85.2 

86.4 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

6000 

81.5 

85.8 

87.0 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

5000 

82.2 

86.5 

87.7 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88,4 

88.4 

GB 

4500 

82.3 

86.6 

87.8 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

4000 

85.0 

89.8 

90.9 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

3500 

85.9 

90.8 

92.0 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

3000 

89.9 

95.2 

96.8 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

2500 

90.2 

95.5 

97.1 

98.0 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

96.6 

98.6 

98.6 

GB 

2000 

90.8 

96.1 

97.8 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1800 

90.8 

96.1 

97.8 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

1500 

90.8 

96.1 

97.8 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

1200 

90.8 

96.1 

97.8 

98.7 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1000 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.1 

96.3 

98.1 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOraL  RIMBR  OP  OBSKRVATIOIIS  928 
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OPERKHIIG  UXiniOH  ’A* 
OSAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCBIflACB  FKEQUEMCY  OT  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  COSBRVATIOHS 


SranOH  NUMBER:  747880  SIATICn  NAME:  HACOILL  AFB/TANPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONTB: 

JUL 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

53.2 

54.2 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

6E 

20000 

79.3 

81.2 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

6E 

18000 

79.5 

81.4 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

16000 

79.5 

81.4 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GE 

14000 

80.7 

82.6 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

CE 

12000 

84.7 

86.6 

87.1 

87.3 

87.3 

67.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

CM 

10000 

89.8 

91.9 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

9000 

90.4 

92.6 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

8000 

92.4 

94.6 

95.0 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

7000 

92.6 

94.7 

95.1 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

6000 

92.7 

94.8 

95.3 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

5000 

93.0 

95.1 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

4500 

93.2 

95.4 

95.8 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

4000 

94.1 

96.4 

97.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

3500 

94.7 

97.2 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

3000 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

2500 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

2000 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1500 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

1200 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

•00 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

GE 

300 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

95.8 

9S.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

OOO 

95.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBBR  OP  OBSBRVATIORS  927 
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OPBMirillG  UXXnOR  *A* 
OSAnXK.  ASBEVILLB  HC 


PERCEirtAGB  FKEQUBiar  OF  OCCURRBICB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOUELY  OBSERVATIONS 


SnOlON  NQISBR:  747880  SXKTIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  tnc:  +  5  MONTH;  JUL  HOURS:  ALL 


CBILIRG 

n 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILm  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  G8 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

56.6 

59.6 

60.5 

60.9 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

G1 

20000 

75.3 

79.2 

80.5 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

18000 

75.5 

79.5 

80.8 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

16000 

75.7 

79.7 

80.9 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

14000 

77.0 

81.0 

82.3 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

12000 

80.5 

84.6 

85.9 

86.3 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

10000 

85.1 

89.3 

90.6 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

9000 

85.7 

90.0 

91.3 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

8000 

87.2 

91.6 

92.9 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

G1 

7000 

87.4 

91.8 

93.1 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

6000 

87.5 

91.9 

93.2 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

5000 

87.9 

92.3 

93.6 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

4500 

88.0 

92.4 

93.8 

94.3 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

4000 

89.1 

93.7 

95.1 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

3500 

89.8 

94.4 

95.9 

96.4 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

3000 

91.4 

96.2 

97.8 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2500 

91.6 

96.3 

97.9 

98.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

2000 

91.9 

96.6 

98.3 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1800 

91.9 

96.6 

98.3 

99.0 

99.5 

99.5 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

a 

1500 

91.9 

96.7 

98.4 

99.0 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1200 

92.0 

96.8 

98.4 

99.1 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

600 

92.1 

36.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

400 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

92.1 

96.8 

98.5 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDEAL  miMBR  OT  OBSERVATiaRS  7435 


D  -  2  -  63 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  242 


orawniic  uxxtioK  *a’ 
OSAPEnC,  ASaSVILLB  HC 


FERCKirtAGB  FRBQUEIfCY  OF  OCCURREHCB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  BOURLT  OBSERVATIONS 

SnTICH  NUMBER:  747880  STATIGR  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  urc:  *  5  MONTS:  AUG  HOURS:  00-02 


aniim 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  III  STATtfTB 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

71.6 

72.9 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

20000 

84.9 

86.7 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87  6 

87  .6 

GE 

18000 

85.1 

86.8 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

16000 

85.3 

87.0 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

es.o 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

14000 

86.2 

88.0 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

12000 

88.1 

90.1 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

10000 

91.9 

94.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

9000 

92.3 

94.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

8000 

93.4 

95.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

7000 

93.4 

96.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

6000 

93.4 

96.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

SOOO 

93.5 

96.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

4500 

93.7 

96.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

4000 

93.8 

96.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

3500 

93.8 

96.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

3000 

94.3 

97.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

2500 

94.4 

97.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

2000 

94.8 

97.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99-0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1800 

94.8 

97.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1500 

94.8 

97.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1200 

94.8 

97.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1000 

95.3 

98.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

900 

95.3 

98.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

95.3 

98.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

95.4 

98.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

95.4 

98.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

95.4 

98.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

95.4 

98.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

95.4 

98.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.4 

98.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

95.4 

98.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.4 

98.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATICRS  930 
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oPEWtrniG  UKKncm  *a* 
osafrm:.  ashevilu  rc 


PERCZiriAGB  FREQUERCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILINS  VERSUS  VISIBILITy 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SXmON  RUHBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OP  RECORD:  AUG  60  -  JUL  90 

1ST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


cBnmG 

n 

FER 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

G8 

4 

visiBnmr  in  statote 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CEIL 

78.4 

81.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

64.0 

84.0 

84.0 

84.0 

CK 

20000 

84.9 

88.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

18000 

84.9 

88.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

at 

16000 

85.1 

88.6 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

CB 

14000 

85.3 

88.8 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

12000 

86.5 

90.2 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92-7 

92.7 

92.7 

92.7 

SB 

10000 

88.1 

92.0 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

9000 

88.9 

92.9 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GX 

8000 

89.1 

93.1 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

a 

7000 

89.1 

93.1 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

cs 

6000 

89.1 

93.1 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GS 

5000 

89.1 

93.1 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

0* 

4500 

89.1 

93.1 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

at 

4000 

89.4 

93.4 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GS 

3500 

89.7 

93.9 

96.6 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

C8 

3000 

90.1 

94.3 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GX 

2500 

90.4 

94.6 

97.4 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OE 

2000 

90.8 

94.9 

97.8 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

cx 

1800 

90.8 

95.1 

98.0 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1500 

91.0 

95.3 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

1200 

91.0 

95.3 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GX 

1000 

91.0 

95.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

91.0 

95.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

800 

91.0 

95.5 

98.6 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

cx 

700 

91.3 

95.8 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100,0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

91.3 

95.8 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

91.3 

95.8 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99,9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

91.3 

95.8 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

300 

91.3 

95.8 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

91.3 

95.8 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

91.3 

95.8 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.3 

95.8 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPEIWTIII6  IiOCXriOH  *A’ 
USAFBDkC,  ASBBVIU.B  RC 


PERCERTAGB  FPBQUBHCY  OF  OCCURREHCB  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  RUNBKR:  747880  STAnOR  RAKE:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LSI  TO  OTC: 

♦  5 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

06-08 

CBILIRG 

VISIBILITY  IR 

STATIFTB 

MILES 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

PERT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

63.2 

70.1 

72.2 

74.2 

74.9 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

CB 

20000 

71.2 

79.0 

81.4 

83.5 

84.5 

84.6 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

es 

18000 

71.2 

79.0 

81.5 

83.8 

84.7 

84.8 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

16000 

71.4 

79.2 

81.7 

84.0 

84.9 

85.1 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

14000 

72.7 

80.6 

83.2 

85.5 

86.7 

86.8 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

CB 

12000 

74.3 

82.5 

85.1 

87.4 

88.6 

88.9 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

CB 

10000 

75.9 

84.3 

86.9 

89.2 

90.4 

90.8 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

CB 

9000 

77.2 

85.6 

88.3 

90.6 

91.8 

92.2 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92-7 

92.7 

CB 

8000 

78.2 

86.6 

89.2 

91.8 

93.0 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

CB 

7000 

78.4 

86.9 

89.7 

92.3 

93.4 

93.8 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

CB 

6000 

78.9 

87.4 

90.2 

92.8 

94.0 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

5000 

78.9 

87.4 

90.2 

92.8 

94.0 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

CB 

4500 

78.9 

87.4 

90.2 

92.8 

94.0 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

4000 

79.6 

88.1 

90.9 

93.5 

94.8 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

3500 

80.0 

88.7 

91.6 

94.4 

95.7 

96.0 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

3000 

80.9 

89.6 

92.5 

95.3 

96.7 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

CB 

2500 

80.9 

89.6 

92.5 

95.3 

96.7 

97.0 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

2000 

81.3 

90.0 

92.9 

95.7 

97.1 

97.4 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CB 

1800 

81.3 

90.0 

92.9 

95.7 

97.1 

97.4 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CB 

1500 

81.6 

90.3 

93.2 

96.0 

97.4 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1200 

81.7 

90.4 

93.3 

96.2 

97.6 

98.0 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1000 

82.3 

91.1 

94.0 

96.9 

98.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

82.3 

91.1 

94.0 

96.9 

98.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

82.3 

91.1 

94.0 

96.9 

98.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

82.3 

91.1 

94.0 

96.9 

98.4 

98.7 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

82.4 

91.2 

94.1 

97.0 

98.5 

98.8 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

500 

82.4 

91.2 

94.1 

97.0 

98.5 

98.8 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

400 

82.5 

91.4 

94.3 

97.2 

98.7 

99.0 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

82.5 

91.4 

94.3 

97.2 

98.7 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

82.5 

91.4 

94.3 

97.2 

98.7 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

82.5 

91.4 

94.3 

97.2 

98.7 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

82.5 

91.4 

94.3 

97.2 

98.7 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OFEMXIHG  LOCATiail  'A*  PERCENTAGE  PREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VT'^’DILITY 

OSAFBXK,  ASBRVILLB  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STXriOH 

HUMBER: 

747880 

STATION  NAME 

LCT  TO  UTC: 

:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 
♦  5 

PERIOD 

MOirrB: 

OF  RECORD; 

AUG  HOURS; 

AUG  80  - 

i  09-11 

JUL  90 

CS1Z»IR6 

VISIBILITif  IH  STATUTE 

MILES 

IN 

1  GE 

GB 

GB  CS 

GB 

GB  GB  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

PER 

1  ’ 

6 

5  4 

3 

21/2  2  1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CEIL 

66.3 

71.1 

72.4 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

CE  20000 

77.2 

82.2 

83.5 

84.5 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GK 

18000 

77.3 

82.3 

83.7 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GX 

16000 

77.7 

82.8 

84.2 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GS 

14000 

78.9 

84.0 

85.4 

86.3 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

a 

12000 

80.4 

85.5 

86.9 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GX 

10000 

83.2 

88.4 

90.1 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GX 

9000 

85.2 

90.3 

92.0 

93.5 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

cx 

8000 

86.2 

91.5 

93.2 

94.7 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

7000 

86.6 

91.8 

93.5 

95.1 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

6000 

86.7 

91.9 

93,7 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

5000 

86.8 

92.0 

93.9 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

4500 

86.8 

92.0 

93.9 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

4000 

87.4 

92.7 

94.5 

96.0 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

3500 

87.8 

93.2 

95.2 

96.7 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GX 

3000 

88.2 

93.5 

95.5 

97,0 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GX 

2500 

88.7 

94.2 

96.2 

97.7 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

2000 

88.8 

94.4 

96.5 

98.1 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GX 

1800 

88.8 

94.4 

96.5 

98.1 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1500 

88.9 

94.5 

96.6 

98.2 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1200 

89.0 

94.6 

96.7 

98.3 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GX 

1000 

89.0 

94.6 

96.7 

98.3 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GX 

900 

89.0 

94.6 

96.7 

98.3 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GX 

200 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GX 

100 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GX 

000 

89.1 

94.7 

96.8 

98.4 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 
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OFSRATIIIG  LOCATIOH  *A' 
USAFEIXC,  ASBEVILLB  HC 


PERCEItTAGB  FRBQUSHCY  OF  OCCURREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOUKLY  OBSERVATIONS 


STATICR  NUMBER: 

747880 

STAnON  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA 

FL 

PraiOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LOT 

TO  UTC: 

♦  5 

HONTB: 

AUG 

BOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

CB 

GS 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3 '4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

56.9 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

CB 

20000 

78.0 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

18000 

78.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

16000 

78.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82. 9 

82.9 

62.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

14000 

80.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

12000 

83.3 

87.5 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

10000 

87.0 

91.5 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

9000 

87.5 

92.0 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

CB 

8000 

88.7 

93.3 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

cs 

7000 

89.0 

93.7 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

CB 

6000 

89.4 

94.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

CB 

5000 

89.8 

94.4 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

4500 

89.8 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

CB 

4000 

90.2 

95.1 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

3500 

90.6 

95.5 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

CB 

3000 

92.3 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CB 

2500 

93.0 

98.0 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99-0 

CB 

2000 

93.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99-2 

99.2 

99.2 

GB 

1800 

93.2 

98.2 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1500 

93.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

CB 

1200 

93.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

1000 

93-5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

900 

93.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

800 

93.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

700 

93.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

600 

93.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99-5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

CB 

500 

93.5 

98.5 

99.1 

99-1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

GE 

400 

93.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99-5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

300 

93.5 

98.5 

99.1 

99,1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

200 

93.5 

98.5 

99.1 

99-1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

93.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

93.5 

98.5 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TCrtAL  NUMBER  OF  OBSERVATICNS  930 


D  -  2  -  SB 


USAFETAC/DS--91/265  -  Page  247 


opbrathig  iocktior  *a*  percertagb  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFEXMC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOR  HUMBER: 

747880 

SIAXIOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAMFA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

15-17 

ukjjbXHG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

n 

6E 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBt 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CEIL 

40.2 

41.3 

41.8 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

GS 

20000 

71.3 

72.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

CB 

18000 

71.7 

73.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB 

16000 

72.4 

73.9 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GS 

14000 

73.3 

74.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

cs 

12000 

77.5 

79.5 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

CB 

10000 

81.4 

83.4 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

64.7 

84.7 

84.7 

84.7 

6B 

9000 

82.0 

84.1 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

8000 

84.8 

87.0 

88.0 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

7000 

85.5 

87.7 

88.7 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

CB 

6000 

85.8 

88.1 

89.1 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

68 

5000 

86.7 

89.0 

90.1 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

68 

4500 

87.0 

89.4 

90.4 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

4000 

88.6 

91.4 

92.5 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

3500 

89.8 

92.6 

94.0 

94.3 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

3000 

91.2 

94.6 

96.1 

96.6 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

2500 

91.7 

95.4 

97.0 

97.4 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

2000 

92.4 

96.0 

97.6 

98.2 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1800 

92.4 

96.0 

97.6 

98.2 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1500 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

a 

1200 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

1000 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

900 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99. B 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

800 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

700 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

600 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

500 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

400 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GS 

300 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GS 

200 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

08 

100 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

92.5 

96.1 

97.7 

98.3 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVAXIORS  930 
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aaasa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPEIUnilG  LOCKTIon  -A* 
USAFBXAC,  ASaBVIUB  RC 


FERCEHIAGB  PBEQUBRCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXAnCII  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


in 

FEBT 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no  csn. 

36.2 

36.9 

37.1 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

6B  20000 

65.4 

66.7 

66.9 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GB  18000 

65.6 

66.9 

67.1 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB  16000 

66.0 

67.3 

67.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB  14000 

68.6 

70.0 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB  12000 

72.5 

74.3 

74.7 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB  10000 

78.1 

80.4 

80.9 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB  9000 

79.0 

81.4 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE  8000 

82.4 

85.1 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB  7000 

82.6 

85.3 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB  6000 

83.3 

86.1 

87.2 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB  5000 

84.1 

87.0 

88.2 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB  4500 

84.4 

87.3 

88.5 

89.0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB  4000 

86.5 

89.4 

90.6 

91.3 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB  3500 

88.8 

92.2 

93.4 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB  3000 

90.6 

94.1 

95.6 

96.3 

96.8 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB  2500 

91.2 

94.6 

96.2 

97.2 

97.7 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB  2000 

91.7 

95.2 

96.8 

97.7 

98.4 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB  1800 

91.7 

95.2 

96.8 

97.7 

98.4 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

GB  1500 

91.7 

95.2 

96.8 

97.7 

98.4 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB  1200 

91.7 

95.2 

96.8 

97.7 

98.4 

98.8 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB  1000 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

GB  900 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  800 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  700 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  600 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB  500 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

GB  400 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  300 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  100 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  000 

91.7 

95.2 

96.9 

97.8 

98.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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amuama  iacktioii  *a*  fercbitage  frequehcy  of  occukheiice  of  ceiling  versus  visibility 

DSAFEXMC,  ASHEVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  HUMBER: 

747880 

STAXIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA 

FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTCs 

♦  5 

MONTH: 

AUG 

BCXJES: 

21-23 

OtlLIHG 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBIL 

52.2 

52.9 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

GB 

20000 

74.7 

76.3 

77-0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

18000 

74.7 

76.3 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

16000 

75.1 

76.7 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

1«000 

76.6 

78.3 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

12000 

79.5 

81.7 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

6B 

10000 

86.7 

89.5 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GS 

9000 

87.3 

90.1 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

8000 

90.9 

93.8 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GS 

7000 

91.3 

94.3 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

6000 

91.3 

94.3 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GS 

5000 

91.8 

94.8 

95.7 

95-7 

95-7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GS 

4500 

92.0 

95.1 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95-9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

4000 

92.9 

96.0 

96.9 

97-0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

3500 

93.7 

96.8 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

3000 

94.4 

97.7 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

2500 

94.5 

97.8 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99-1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

2000 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1800 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1500 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

39.8 

99.9 

99.9 

99-9 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99-8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99-8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99-9 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99-9 

100.  c 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99-9 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.8 

98.3 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99-9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERKnilC  LOCKnOR  *A* 
USAFSraC.  ASBBVIUB  RC 


PERCERIACE  FRSQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  RTMBKR:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

58.1 

60.9 

61.9 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

20000 

76.0 

79.2 

80.3 

80.8 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

18000 

76.1 

79.4 

80.5 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

16000 

76.5 

79.8 

80.9 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81-7 

81.7 

81.7 

6B 

14000 

77.7 

81.1 

82.3 

82.8 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

12000 

80.3 

83.9 

85.1 

85.7 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

10000 

84.0 

88.0 

89.2 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

9000 

84.9 

88.9 

90.1 

90.8 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

6B 

8000 

86.7 

90.8 

92.1 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

7000 

87.0 

91.1 

92.5 

93.2 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

6000 

87.2 

91.4 

92.8 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

SOOO 

87.6 

91.8 

93.2 

93.9 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

4500 

87.7 

91.9 

93.4 

94.0 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

4000 

88.5 

92.8 

94.3 

95.0 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

3500 

89.3 

93.7 

95.2 

96.0 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

3000 

90.2 

94.8 

96.4 

97.2 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2500 

90.6 

95.2 

96.9 

97.7 

98.1 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

2000 

91.0 

95.6 

97.3 

98.1 

98.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1800 

91.0 

95.6 

97.3 

98.2 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1500 

91.1 

95.7 

97.4 

98.3 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1200 

91.1 

95.8 

97.5 

98.4 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1000 

91.3 

95.9 

97.7 

98.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

91.3 

95.9 

97.7 

98.6 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

800 

91.3 

96.0 

97.7 

98.6 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

91.3 

96.0 

97.8 

98-7 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

600 

91.3 

96.0 

97.8 

98.7 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

91.3 

96.0 

97.8 

98.7 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

91.4 

96.1 

97.8 

98.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

300 

91.4 

96.1 

97.8 

98.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

91.4 

96.1 

97.0 

98.7 

99-3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.4 

96.1 

97.8 

98.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.4 

96.1 

97.8 

98.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  7440 
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OPBUKTIIIG  LOCKTIOI  'A*  PRUCEWTAGE  FRBgUENCy  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEXK,  ASHEVILLE  RC  FBOH  BOUELY  OBSERVATIONS 


vaaicm  i 

EMBER: 

747880 

STATION  RAIS:  MACDILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERICD 

or  RECORD:  AUG  60  - 

JUL  90 

LST 

ID  UTC: 

♦  5 

HOKTB: 

SEP 

HOURS: 

00-02 

CZOiZlIG 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

MILES 

j 

» 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  { 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m 

CZIL 

68.6 

69.8 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

CE  20000 

80.6 

82.2 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.6 

82.8 

82.8 

62.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

18000 

80.7 

82.3 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

G8 

16000 

80.7 

82.3 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

CT 

14000 

81.6 

83.2 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83. 8 

83.8 

83.8 

83.8 

GS 

12000 

84.1 

85.8 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

6B 

10000 

87.8 

89.4 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

9000 

88.3 

90.0 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

8000 

90.3 

92.1 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

7000 

90.7 

92.4 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

GOOD 

91.1 

92.9 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

$000 

91.2 

93.0 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

4500 

91.3 

93.1 

93.6 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

4000 

92.9 

94.7 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

3500 

93.8 

95.6 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

3000 

95.2 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

98.0 

96.0 

98.0 

CB 

2500 

95.2 

97.0 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2000 

95.3 

97.1 

97.6 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1800 

95.3 

97.1 

97.6 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

96.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1500 

95.7 

97.4 

97.9 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1200 

95.7 

97.4 

97.9 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

1000 

96.0 

97.8 

98.2 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

900 

96.0 

97.8 

98.2 

98.6 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

800 

96.0 

97.8 

98.3 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

96.6 

98.3 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

96.6 

98.3 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

96.6 

98.3 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

96.6 

98.3 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

96.6 

98.3 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.6 

98.3 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

96.6 

98.3 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

96.6 

98.3 

98.9 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIAL  NONBER  OF  OBSERVATIORS  900 
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omKnnQ  locKticm  *a* 
USAFKtAC,  ASHEVILLB  HC 


PERCEIftAGB  FRBQXJEIfCY  OP  OCCURBBNCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIAIIOII  mJHBSR:  747860  STATIOII  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OP  RECORD:  AUG  60  -  JUL  90 


LST 

TO  irrc: 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

03-05 

CKILMG 

VISIBILITY  III 

STATOTB 

MILES 

111 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IK> 

CBIL 

70.3 

73.6 

75.8 

76.4 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

20000 

78.2 

82.2 

84.4 

85.2 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

IBOOO 

78.3 

82.3 

84.6 

85.3 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

16000 

78.3 

82.3 

84.6 

85.3 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

14000 

78.8 

82.8 

85.0 

85.8 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

12000 

80.6 

84.6 

86.9 

87.7 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

10000 

83.6 

87.7 

90.0 

90.8 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

9000 

84.4 

88.6 

90.9 

91.7 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

8000 

85.6 

89.8 

92.2 

93.0 

93.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

7000 

85.7 

89.9 

92.3 

93.1 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

6000 

85.8 

90.0 

92.4 

93.2 

93.6 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

5000 

86.3 

90.6 

93.0 

93.8 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

4900 

86.4 

90.7 

93.1 

93.9 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

4000 

87.3 

91.6 

94.1 

94.9 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

3500 

87.7 

92.0 

94.6 

95.3 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

3000 

88.7 

93.0 

95.7 

96.4 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

2300 

88.8 

93.1 

95.8 

96.6 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

2000 

89.2 

93.6 

96.3 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

1800 

89.2 

93.6 

96.3 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

1500 

89.4 

93.8 

96.6 

97.3 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1200 

89.8 

94.1 

96.9 

97.7 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.4 

GB 

1000 

89.9 

94.2 

97.2 

98.0 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

90.0 

94.3 

97.3 

98.1 

98.7 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

800 

90.2 

94.6 

97.7 

98.4 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

90.4 

94.8 

97.9 

98.7 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

600 

90.7 

95.0 

98.1 

98.9 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

GB 

500 

90.7 

95.0 

98.2 

99.0 

99.7 

99,8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

90.7 

95.0 

98.2 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

90.7 

95.0 

98.2 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

90.7 

95.0 

98.2 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

90.7 

95.0 

98.2 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

90.7 

95.0 

98.2 

99.0 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

TOEMU  mJKBKR  GT  OBSSRVATIOIIS  900 
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oPBiwniic  uxnnoH  *a- 
oswroc,  AsasviixB  nc 


PKRCEITOGB  FRSQUEHCT  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

SnaiOK  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  ID  UIC:  *  5  MONTB:  SEP  HOURS:  06-08 


cbilhig 

IN 

PER 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GB  GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/6 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

BO  CEIL 

53.4 

61.7 

65.8 

68.7 

70.3 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

gb 

20000 

62.3 

71.4 

75.6 

78.4 

80.1 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

6B 

18000 

62.6 

71.7 

75.9 

78.8 

80.4 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

CB 

leooo 

62.7 

71.9 

76.1 

79.0 

80.7 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GS 

14000 

63.4 

72.7 

77.0 

79.9 

81.6 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

GB 

12000 

67.3 

76.6 

80.9 

83.9 

85.6 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

10000 

70.4 

80.7 

85.3 

88.4 

90.2 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

6E 

9000 

71.4 

81.8 

86.6 

89.7 

91.4 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

8000 

73.3 

84.2 

89.1 

92.2 

94.0 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

68 

700. 

73.7 

84.7 

89.6 

92.7 

94.4 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95,0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

6000 

73.7 

84.7 

89.6 

92.7 

94.4 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

5000 

74.0 

85.0 

89.9 

93.0 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

4500 

74.0 

85.0 

89.9 

93.0 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

4000 

74.6 

85.7 

90.6 

93.9 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

3500 

74.6 

85.7 

90.6 

93.9 

95.7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

3000 

75.1 

86.4 

91.3 

94.8 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

2500 

75.3 

86.7 

91.6 

95.0 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

2000 

75.6 

86.9 

91.8 

95.2 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1800 

75.6 

86.9 

91.8 

95.2 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

1500 

75.6 

87.0 

91.9 

95.3 

97.3 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

1200 

75.6 

87.0 

91.9 

95.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GS 

1000 

75.9 

87.3 

92.2 

95.7 

97.8 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

CM 

900 

75.9 

87.3 

92.2 

95.7 

97.8 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

800 

75.9 

87.3 

92.2 

95.7 

97-8 

98.1 

98-7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

700 

76.0 

87.4 

92.3 

95.8 

97-9 

98.2 

98.8 

98-9 

98-9 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

600 

76.0 

87.4 

92.3 

95.8 

97.9 

98.2 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.0 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

500 

76.0 

87.4 

92.4 

96.0 

98.2 

98.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

400 

76.0 

87.4 

92.4 

96.0 

98.2 

98.7 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

76.0 

87.4 

92.4 

96.0 

98.3 

98.8 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

76.0 

87.4 

92.4 

96.0 

98.3 

98.8 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

76.0 

87.4 

92.4 

96.0 

98.3 

98.8 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

76.0 

87.4 

92.4 

96.0 

98.3 

98.8 

99-3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDDa  RUmBR  OF  OBSERVATIONS  900 
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0PBIWTIII6  UXXIIOH  'A* 
USAPEIAC.  ASaSVILLB  BC 


PEltCERIACB  FREQUERCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


SnnOR  NUMBER:  747880  STAnOR  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL 

LST  TO  UTC;  ♦  5 


PERIOD  OP  RECORD!  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  SEP  SOURS:  09-11 


CBILIHC 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CBIL 

61.8 

67.1 

69.4 

70.0 

70*4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70-4 

70.4 

70.4 

GB 

20000 

72.6 

79.3 

81.7 

82.2 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

SB 

18000 

72.6 

79.3 

81.7 

82.2 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

SB 

16000 

72.8 

79.6 

81.9 

82.4 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

SB 

14000 

74.2 

81.0 

83.3 

83.9 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

12000 

76.7 

83.4 

85.8 

86.3 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

10000 

80.6 

87.8 

90.3 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

9000 

81.4 

88.7 

91.2 

91.9 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

SB 

8000 

83.3 

90.7 

93.2 

93.9 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

SB 

7000 

83.3 

90.8 

93.3 

94.0 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

6000 

83.7 

91.1 

93.7 

94.3 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

SB 

5000 

84.2 

91.8 

94.4 

95.1 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

4900 

84.2 

91.8 

94.4 

95.1 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

SB 

4000 

84.8 

92.4 

95.1 

95.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

SB 

3500 

85.0 

92.7 

95.3 

96.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

SB 

3000 

85.4 

93.1 

95.9 

96.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

SB 

2500 

85.6 

93.2 

96.0 

96.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

2000 

85.9 

93.6 

96.3 

97.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1800 

85.9 

93.6 

96.3 

97.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

SB 

1900 

85.9 

93.6 

96.3 

97.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

SB 

1200 

86.0 

93.7 

96.4 

97.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

SB 

1000 

86.1 

93.8 

96.6 

97.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

SB 

900 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

99.0 

SB 

800 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

700 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

SB 

600 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

500 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

SB 

400 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

200 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

100 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

000 

86.2 

93.9 

96.7 

97.3 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEAL  NUMBER  CP  OBSERVATIGNS  900 
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arawmiG  LocKnoH  *a* 
aSmXK,  ASHEVILLE  HC 


FERCBUTAGB  FREgUBfCy  op  occurrekce  of  ceilihc  versus  visibility 

PROM  BOURLT  OBSERVATIONS 


sixnoR  1 

lUMBBR: 

747880 

STATION  RAKE:  HACXILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  > 

JUL  90 

1ST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

12-14 

CEILDie 

visibhity  in  statute 

miles 

HI 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FSBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

59.3 

63.9 

64.7 

64.8 

64.8 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE 

20000 

75.4 

81.1 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

18000 

76.1 

81.8 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

a 

16000 

76.1 

81.8 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

14000 

76.6 

82.2 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

12000 

79.2 

84.9 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

10000 

82.3 

88.1 

89.0 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

9000 

83.2 

89.0 

89.9 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

8000 

85.0 

90.8 

91.9 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

7000 

85.3 

91.1 

92.2 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

6000 

85.3 

91.1 

92.2 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

5000 

85.6 

91.3 

92.4 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

4500 

85.7 

91.4 

92.6 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

4000 

87.0 

93.0 

94.1 

94.7 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

3500 

87.6 

93.6 

94.7 

95.2 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

3000 

89.2 

95.6 

96.7 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

2500 

89.6 

96.3 

97.4 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

2000 

89.7 

96.4 

97.7 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1800 

89.7 

96.4 

97.7 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

99.0 

99.0 

GE 

1500 

89.8 

96.6 

97.8 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1200 

89.8 

96.6 

97.8 

98.4 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

a 

1000 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

900 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

800 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CM 

700 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

500 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99,8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

400 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

000 

90.1 

96.9 

98.1 

98.9 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10IAL  HUmBIl  OP  OBSBRVmORS  900 
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OPBmniK  LOCKTIOII  -A* 
OSAFRCAC,  ASHEVIUiB  RC 


PKRCBircAGB  FRBQUERCr  OF  OCCURRKRCB  OF  CBItlHG  VERSUS  VISIBILIIY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SHUnOH  RBMBBR:  747880  SlATIOn  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  S  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

51.4 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

6B 

20000 

69.7 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74-4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

18000 

70.0 

74.4 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74-8 

74.8 

74.8 

CB 

16000 

70.0 

74.4 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

14000 

71.0 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75-8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GB 

12000 

74.3 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

10000 

77.9 

83.1 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

9000 

79.8 

85.1 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

65.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

8000 

82.6 

88.7 

89.1 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

7000 

83.1 

89.2 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

600C 

83.1 

89.4 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

5000 

83.6 

90.1 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

4500 

83.6 

90.1 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

4000 

85.3 

92.0 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

3500 

86.2 

93.4 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

3000 

87.9 

95.1 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

2500 

88.3 

95.7 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2000 

88.4 

96.0 

97.6 

97.9 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1800 

88.4 

96.0 

97.6 

97.9 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1500 

88.4 

96.1 

97.7 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1200 

88.4 

96.2 

97.8 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1000 

88.7 

96.4 

98.1 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

88.7 

96.4 

98.1 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

88.7 

96.4 

98.1 

98.4 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

88.9 

96.7 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

600 

88.9 

96.7 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

88.9 

96.7 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

88.9 

96.7 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

88.9 

96.7 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

88.9 

96.7 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

88.9 

96.7 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

88.9 

96.7 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HHMBBR  OP  OBSBRVATIORS  900 
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oPEiwniie  uxxnoH  *a* 
OSAFEOtC,  ASHKVILLB  RC 


PgHCHnaCB  FKEgUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIRS  VERSUS  VISIBILITY 
FRDH  HOURLY  OBSERVATIONS 


8XAXICII  NUMBER:  747880  STAIIOM  NAME:  KACDIIX  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTCt  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


CXILIR6 

a 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

6E 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

47.4 

49.3 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

GS 

20000 

67.9 

71.1 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

18000 

68.2 

71.4 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71-8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

OB 

16000 

68.7 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

14000 

69.9 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

OR 

12000 

72.7 

76.2 

76.4 

76.7 

76-7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

10000 

76.3 

80.7 

81.1 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

9000 

77.8 

82.1 

82.8 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

CS 

8000 

80.2 

84.6 

85.4 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

7000 

80.8 

85.3 

86.3 

86.6 

86.8 

66.8 

86.8 

86.8 

66.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

6000 

81.1 

85.7 

86.7 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

5000 

81.6 

86.2 

87.2 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GE 

4500 

82.1 

86.8 

87.8 

88.0 

88.2 

86.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

4000 

85.7 

90.8 

92.0 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

3500 

87.0 

92.2 

93.4 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

3000 

89.6 

95.2 

96.7 

97.0 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

2500 

90.0 

95.7 

97.1 

97.4 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98,2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

2000 

90.6 

96.4 

97.9 

98.2 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1800 

90.6 

96.4 

97.9 

98.2 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1500 

90.6 

96.4 

97.9 

98.2 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1200 

90.6 

96.4 

97.9 

98.2 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

1000 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

900 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

700 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

* 

600 

90.9 

97.1 

98.7 

99,0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

500 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

90.9 

97.1 

98.7 

99,0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

“ 

100 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

90.9 

97.1 

98.7 

99.0 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOIRL  HUMNIR  OF  OBSRRVXnOMS  900 
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OPBmriRC  LOCATION  *A' 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUfBBR:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  •  JUL  90 


LST 

TO  UTCs 

♦  5 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATRB 

MILES 

IN 

CS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

PER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

58.6 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

6B 

20000 

76.6 

77.4 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

6B 

18000 

76.9 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

16000 

77.0 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

14000 

77.6 

78.4 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

12000 

81.8 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

CT 

10000 

85.4 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87-0 

87.0 

GB 

9000 

86.9 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

86.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

8000 

89.2 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

7000 

89.3 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

6000 

89.3 

90.9 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

SOOO 

90.1 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

4500 

90.3 

91.9 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

4000 

92.6 

94.4 

94.4 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

3500 

93.3 

95.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

3000 

95.2 

97.2 

97.6 

98.0 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

2500 

95.3 

97.3 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

2000 

95.4 

97.6 

97.9 

98.3 

98,7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

1800 

95.4 

97.6 

98.0 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99,0 

GE 

1500 

95.6 

97.7 

98.1 

98.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

1200 

95.7 

97.8 

98.3 

98.9 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

OB 

1000 

95.7 

97.8 

98.3 

99.0 

99.3 

99-3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

900 

95.8 

97.9 

98.4 

99.1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

800 

95.8 

97.9 

98.4 

99.1 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

95.9 

98.0 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

600 

95.9 

98.0 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

95.9 

98.0 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

95.9 

98.0 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

95.9 

98.0 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

95.9 

98.0 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

95.9 

98.0 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

95.9 

98.0 

98.6 

99.2 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUNBBR  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPBRXrillG  VOCKIlCm  ’A* 
USAFBEAC.  ASBEVIIIB  HC 


PEItCBRIAGB  FREQUERCT  OF  OCCURRKHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FBOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIMIOII  HUMBER;  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JXn,  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CEIL  Die 
IN  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

68 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

68  6B  6E  68 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/0 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

WO 

CEIL 

58.9 

62.3 

63.6 

64.2 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

20000 

72.9 

77.4 

78.7 

79.3 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

18000 

73.2 

77.6 

79.0 

79.6 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

16000 

73.3 

77.8 

79.1 

79.7 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

14000 

74.1 

78.6 

79.9 

80.5 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

12000 

77.1 

81.7 

83.0 

83.7 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

6B 

10000 

80.5 

85.5 

87.0 

87.7 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

9000 

81.7 

86.7 

88.2 

88.9 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

8000 

83.7 

88.9 

90.5 

91.3 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

7000 

84.0 

89.3 

90.9 

91.6 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

6000 

84.1 

89.5 

91.1 

91.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

SOOO 

84.6 

90.0 

91.6 

92.3 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

4500 

84.7 

90.1 

91.7 

92.4 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

4000 

86.3 

91.8 

93.5 

94.3 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

3500 

86.9 

92.5 

94.3 

95.0 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

3000 

88.3 

94.1 

96.0 

96.8 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

2500 

88.5 

94.4 

96.3 

97.1 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2000 

88.8 

94.7 

96.6 

97.5 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1800 

88.8 

94.7 

96.6 

97.5 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1500 

88.9 

94.8 

96.8 

97.6 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1200 

88.9 

94.9 

96.9 

97.7 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

1000 

89.2 

95.2 

97.2 

98.1 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

6R 

900 

89.2 

95.2 

97.2 

98.1 

99.0 

99.1 

99.2 

99,3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

89.2 

95.2 

97.3 

98.2 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

ca 

700 

89.4 

95.4 

97.4 

98.3 

99.2 

99.3 

99,5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

89.4 

95.4 

97.5 

98.4 

99.3 

99.3 

99-5 

99,6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

89.4 

95.4 

97.5 

98.4 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

GB 

400 

89.4 

95.4 

97.5 

98.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

89.4 

95.4 

97.5 

98.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

89.4 

95.4 

97.5 

98.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

89.4 

95.4 

97.5 

98.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

89.4 

95.4 

97.5 

98.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

TOIM  RUHBER  OP  OaSBRVXnCRS  7200 
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OPKRATI!IG  LOCATIOW  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVriLLE  HC 


PERC^fTTAGE  FRBQUEWCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAXldl  mJHBER:  747680  STATION  NAME:  HACOILL  ATB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  •  JUL  90 


LOT 

TO  irrc: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

78.2 

79.1 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

20000 

82.6 

83.5 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

leooo 

82.8 

83.8 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

B4.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

16000 

82.8 

83.8 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

04.1 

84.1 

84. 1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

14000 

83.1 

84.1 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

64.4 

84.4 

64.4 

84.4 

84.4 

GE 

12000 

83.7 

84.6 

84,7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

10000 

85.8 

86.9 

87,3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

67.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

9000 

86.8 

87.8 

68.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

68.5 

86.5 

88.5 

88.5 

68.5 

GE 

8000 

88.5 

89.8 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

7000 

89.0 

90.3 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

6000 

89.2 

90.5 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

5000 

89.8 

91.1 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

CB 

4500 

90.4 

91.7 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

4000 

92.5 

93.8 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

ei 

3500 

92.9 

94.3 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

at 

3000 

93.2 

94.8 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

2500 

93.4 

95.1 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

2000 

93.9 

95.7 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96,9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1800 

93.9 

95.7 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96-9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

1500 

94.3 

96.1 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97,3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

1200 

94.7 

96.6 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97-7 

97.7 

GE 

1000 

94.9 

96.9 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

96.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

900 

95.1 

97.3 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

800 

95.2 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

700 

95.6 

97.8 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99-1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

600 

95.9 

98.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

500 

95.9 

98.2 

99.0 

99.5 

99-5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

400 

95.9 

98.2 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

300 

95.9 

98.2 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99-5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

200 

95.9 

98.2 

99.0 

99.5 

99,5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

95.9 

98.2 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

95.9 

98.2 

99.0 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERKTIIIG  LOCATIOII  *A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEHTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOR  RUHBER:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  AUG  BO  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

HONTB: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CBILIHG 

visrBiLrry  ih 

S7A1VTE 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

DO 

CBIL 

71.4 

74.0 

75.4 

76.0 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

68 

20000 

76.0 

78.9 

80.4 

81.1 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

6E 

18000 

76.0 

78.9 

80.4 

81.1 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

6E 

16000 

76.0 

78.9 

80.4 

81.1 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GB 

14000 

76.2 

79.1 

80.6 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

12000 

77.2 

80.1 

81.6 

82.3 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

10000 

79.2 

82.2 

83.8 

84.4 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

9000 

79.8 

82.9 

84.7 

85.4 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

8000 

81.4 

84.6 

86.6 

87.2 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

7000 

82.0 

85.3 

87.2 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

6000 

82.8 

86.0 

88.0 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

SOOO 

83.5 

86.8 

88.7 

89.4 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GS 

4500 

84.2 

87.6 

89.6 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

4000 

85.5 

89.0 

91.0 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

3500 

85.9 

89.5 

91.4 

92.0 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

3000 

86.1 

89.7 

91.6 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

2500 

86.7 

90.2 

92.2 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

2000 

87.0 

90.5 

92.5 

93.2 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

1800 

87.0 

90.5 

92.5 

93.2 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

1500 

87.2 

90.8 

92.7 

93.4 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

1200 

87.3 

91.0 

92.9 

93.7 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

1000 

88.6 

92.3 

94.2 

94.9 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

900 

89.1 

93.0 

94.9 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

800 

89.4 

93.2 

95.2 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

700 

89.5 

93.5 

96.1 

97.0 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

CS 

600 

1 

89.5 

93.7 

96.6 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

500 

89.8 

94.0 

96.9 

98.0 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

400 

90.0 

94.2 

97.1 

98.2 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99,2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

300 

90.0 

94.2 

97.2 

98.3 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99-4 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

200 

90.0 

94.2 

97.2 

98.3 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

GB 

100 

90.0 

94.2 

97.2 

98.3 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100,0 

100.0 

GB 

000 

90.0 

94.2 

97.2 

98.3 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 
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OFERATIIIG  tOCAXIOH  *A' 
USAFEIKC,  ASBEVILLB  IIC 


PERCBWrAGK  FRBQUEBCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOn  NUMBER:  747880  SmTIOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

OCT 

BOORS: 

06-08 

CBILIRG 

VISIBILITY  IH 

srATWTB 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

59.7 

65.7 

68.3 

70.5 

71.4 

71.6 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

20000 

64.7 

71.1 

73.8 

7£.l 

77.0 

77.2 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

6B 

18000 

64.7 

71.1 

73.8 

76.1 

77.0 

77.2 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

16000 

64.7 

71.1 

73.8 

76.1 

77.0 

77.2 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GB 

14000 

65.4 

71.8 

74.5 

76.9 

77.7 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

12000 

66.7 

73.1 

75.8 

78.2 

79.0 

79.2 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

10000 

68.9 

75.5 

78.4 

80.9 

81.7 

81.9 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

9000 

69.4 

76.2 

79.4 

81.8 

82.7 

82.9 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

8000 

70.5 

77.4 

80.5 

83.0 

83.9 

84.1 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

CE 

7000 

71.3 

78.2 

81.4 

83.9 

84.7 

84.9 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

6000 

71.8 

78.7 

81.9 

84.5 

85.4 

85.6 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

SOOO 

72.0 

79.1 

82.5 

85.1 

85.9 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.5 

86.6 

86.6 

CB 

4S00 

72.6 

80.1 

83.4 

86.0 

86.9 

87.1 

97.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87-5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

CE 

4000 

73.3 

81.0 

84.4 

87.0 

88.0 

88.2 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

CE 

3500 

73.9 

81.7 

85.2 

87.7 

88.7 

88.9 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

3000 

74.2 

82.0 

85.5 

88.2 

89.2 

89.5 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

CB 

2500 

74.2 

82.0 

85.5 

88.2 

89.2 

89.5 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

2000 

74.5 

82.4 

86.1 

88.8 

89.9 

90.1 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

CB 

1800 

74.5 

82.4 

86.1 

88.8 

89.9 

90.1 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

CB 

1500 

74.5 

82.6 

86.3 

89.0 

90.1 

90.3 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

CB 

1200 

74.9 

83.1 

87.0 

89.7 

90.8 

91.0 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

CE 

1000 

75.3 

83.4 

87.3 

90.0 

91.1 

91.3 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

900 

75.3 

83.5 

87.5 

90.2 

91.3 

91.5 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

CB 

800 

75.8 

84.3 

88.3 

91.2 

92.3 

92.5 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93-1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

700 

75.8 

84.5 

88.7 

91.8 

92.9 

93.1 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

CE 

600 

76.0 

85.1 

89.6 

92.9 

94.4 

94.6 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

CB 

500 

76.2 

85.5 

90.3 

94.2 

96.2 

96.5 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97-3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

400 

76.2 

85.5 

90.5 

94.8 

96.9 

97.1 

97.7 

98.0 

98.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

CE 

300 

76.2 

85.5 

90.6 

94.9 

97.0 

97.2 

97-8 

98.1 

98.1 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

CB 

200 

76.3 

85.7 

90.9 

95.2 

97.2 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

CE 

100 

76.3 

85.7 

90.9 

9S.2 

97.2 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

CE 

000 

76.3 

85.7 

90.9 

95.2 

97.2 

97.4 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOUL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  84 


USAFETAC/DS— 91  /265 


Page  263 


OFBMITIIIG  IXXSnOH  *A*  FERCBnKGB  FREQUERCy  OP  OCCURRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSXFEERC,  ASBEVILLB  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

or  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

09-11 

CSILIIIG 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

MO 

CBIL 

67.2 

71.6 

72.8 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

20000 

73.2 

77.8 

79.1 

79.5 

79.7 

79.7 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

es 

leooo 

73.3 

78.0 

79.2 

79.6 

79.6 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

BO.O 

80.0 

80.0 

GB 

16000 

73.3 

78.0 

79.2 

79.6 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

14000 

73.9 

78.5 

79.8 

80.1 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GS 

12000 

74.9 

79.7 

81.0 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

10000 

77.2 

82.7 

84.1 

84.5 

84.8 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GS 

9000 

77.7 

83.2 

84.6 

85.1 

85.4 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

8000 

78.6 

84.1 

85.5 

86.0 

86.3 

86.3 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

7000 

79.6 

85.2 

86.6 

87.3 

87.6 

87.6 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88. 0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

6000 

79.8 

85.4 

86.8 

87.5 

87.8 

87.8 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

5000 

80.2 

86.1 

87.6 

88.4 

88.7 

88.7 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

4500 

80.5 

86.8 

88.3 

89.0 

89.5 

89.5 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

4000 

80.6 

87.1 

88.6 

89.4 

89.8 

89.8 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

QB 

3500 

81.1 

87.7 

89.2 

90.0 

90.4 

90.4 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

3000 

81.9 

88.7 

90.3 

91.1 

91.6 

91.7 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

2500 

82.2 

88.9 

90.5 

91.3 

91.8 

91.9 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

G8 

2000 

82.9 

89.9 

91.5 

92.3 

92.8 

92.9 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

1800 

82.9 

89.9 

91.5 

92.3 

92.8 

92.9 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GS 

1500 

83.8 

90.9 

92.5 

93.2 

93.8 

93.9 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

1200 

84.3 

91.4 

93.1 

93.9 

94.4 

94.5 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

1000 

84.8 

92.2 

93.9 

94.8 

95.4 

95.5 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

900 

84.9 

92.3 

94.1 

95.2 

95.7 

95.8 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96-7 

GB 

800 

85.3 

92.6 

94.6 

95.7 

96.3 

96.5 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

700 

85.4 

92.8 

95.2 

96.3 

97.0 

97.1 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

600 

85.4 

92.8 

95.2 

96.3 

97.1 

97.2 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GS 

500 

85.4 

92.9 

95.4 

96.8 

97.7 

97.8 

98.5 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

400 

85.4 

92.9 

95.4 

96.9 

98.0 

98.1 

98.7 

99.1 

99-1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

300 

85.4 

92.9 

95.4 

96.9 

98.0 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99,5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

200 

85.4 

92.9 

95.4 

96.9 

98.0 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99-5 

99.5 

99.6 

99-9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

85.4 

92.9 

95.4 

96.9 

98.0 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99-5 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

85.4 

92.9 

95.4 

96.9 

98.0 

98.1 

98.7 

99.1 

99.1 

99-5 

99.5 

99.6 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOna  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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oFERKnire  ujcxrioR  *a- 
USAFEIAC,  ASHEVILLB  RC 


PERCEIfEAGB  FRBQUBRCY  OF  OCCURREBCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  747860  STATION  RAKE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


CBILIRG 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

68.8 

71.8 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

20000 

78.9 

82.2 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

18000 

79.1 

82.4 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

16000 

79.2 

82.5 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

14000 

79.9 

83.1 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

63.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

12000 

80.5 

83.8 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

10000 

82.9 

86.6 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

9000 

84.1 

87.7 

88.7 

86.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

8000 

65.5 

89.1 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

7000 

87.1 

90.9 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

60CO 

87.4 

91.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

5000 

88.0 

92.0 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

4500 

88.1 

92.2 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

4000 

88.7 

93.0 

94.0 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

3500 

89.1 

93.5 

94.5 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

3000 

91.1 

95,5 

96.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

2500 

91.6 

96.0 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

2000 

92.0 

96.5 

97.6 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

96.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1800 

92.0 

96.5 

97.6 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1500 

92.4 

96.8 

98.0 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.4 

98.4 

96.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1200 

92.9 

97.4 

98.6 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99-1 

99.2 

99.1 

GB 

1000 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

900 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

600 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

93.0 

97.5 

98.7 

98.6 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99,9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.0 

97.5 

98.7 

98.8 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVXnONS  930 
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opoucmiG  uxamcH  *a* 
USAFEnC,  ASSEVIUB  IK 


FERCEMTAGB  FRBQUEACY  OF  OCCUFRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/IAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


CEILIXG 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

6E 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

65.8 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GS 

20000 

77.4 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GS 

18000 

77.5 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GS 

16000 

77.5 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GS 

14000 

78.3 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GS 

12000 

80.4 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GS 

10000 

83.9 

86.8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

cs 

9000 

85.1 

88.0 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GS 

8000 

87.2 

90.4 

90.9 

91.2 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GS 

7000 

87.7 

91.0 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

G8 

6000 

88.4 

91.6 

92.0 

92.4 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

5000 

89.1 

92.4 

92.8 

93.1 

93.2 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

CE 

4500 

89.2 

92.5 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GS 

4000 

91.1 

94.3 

94.8 

95.2 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

3500 

91.9 

95.3 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

3000 

93.0 

96.5 

97.0 

97.5 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GS 

2500 

93.5 

97.2 

97.7 

98.4 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

2000 

94.0 

97.6 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GS 

1800 

94.0 

97.6 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1500 

94.2 

97.8 

98.5 

99.1 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

1200 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99,9 

99-9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

900 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

200 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.3 

98.0 

98.6 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOOUi  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPBIWTIII6  LOCATIOn  *A*  PERCBirTAGE  FKBQUEItCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VTSIBILITY 

USAFEXAC,  ASHBVILLB  HC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranCH  HUMBER: 

747880 

SIATICM  HAMS:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

ID  IfTC: 

♦  5 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

18-20 

CEILIHG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IH  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBIL 

67.5 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

6B 

20000 

78.4 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

18000 

78.4 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

6B 

16000 

78.4 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

14000 

79.6 

81.1 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81,4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

12000 

80.9 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

10000 

84.6 

86.2 

66.3 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

9000 

85.8 

87.4 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

8000 

88.0 

89.6 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90-1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

7000 

88.5 

90.1 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90,6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

6000 

88.7 

90.3 

90.5 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90,9 

90.9 

90.9 

GB 

5000 

89.6 

91.2 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

4500 

89.9 

91.5 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

4000 1 

91.9 

93.7 

94.0 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

3500 1 

92.4 

94.4 

94.8 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

3000 1 

93.7 

95.7 

96.2 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

2500 

94.4 

96.7 

97.2 

97.7 

96.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2000 

94.6 

97.0 

97.7 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1800 

94.6 

97.0 

97.7 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

150C 

95.3 

97.6 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

1200 

95.4 

97.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1000 ! 

95.4 

97.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

95.4 

97.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

BOO 

95.4 

97.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

7or 

95.4 

97.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

60  V. 

95.4 

97.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99-7 

99-7 

99.7 

99.7 

GB 

50''. 

95.4 

97.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

95.4 

97.8 

98.6 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

95.4 

97.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

20C, 

1  95.4 

97.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

1  95.4 

97.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000  { 

1  95.4 

97.8 

98.8 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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OFERKTHIC  UXSTIOH  'A*  pkrcbhtagb  frequeuct  of  occuarerce  of  ceiling  versus  visibility 

OSAFSEAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


SXATIOR  HUMBER: 

747880 

SIATIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA 

FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  OTCs 

♦  5 

nOMTH: 

OCT 

HOURS: 

21-23 

CSILIHC 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

MILES 

HI  1 

GB 

GB 

GB 

GE 

CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

PEBT  1 

i  ’ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO 

CEIL 

76.6 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GB 

20000 

81.5 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

18000 

81.5 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

6E 

16000 

81.5 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

14000 

81.8 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

12000 

83.5 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

CX 

10000 

86.2 

87.2 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GB 

9000 

87.3 

88.3 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

86.6 

88.6 

88.6 

GB 

8000 

89.0 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

7000 

89.2 

90.6 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

6000 

89.7 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

a 

SOOO 

90.5 

91.9 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

4500 

90.6 

92.0 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

4000 

93.3 

94.7 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

3500 

94.1 

95.5 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

3000 

95.2 

96.6 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

2500 

95.3 

96.8 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

2000 

95.7 

97.4 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1800 

95.8 

97.5 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1500 

95.9 

97.6 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1200 

96.5 

98.2 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1000 

96.6 

98.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

900 

96.8 

98.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

800 

96.8 

98.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

700 

96.8 

98.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

96.8 

98.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

96.8 

98.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

96.8 

98.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

96.8 

98.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.8 

98.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

96.8 

98.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

96.8 

98.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOOU.  EUlSER  OP  OBSERVATIOHS  930 
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OFKBATIRG  lOCKriOR  *A* 
USAFEIAC,  ASBEIOLLS  HC 


PEBCEirrAGE  FRBQUEECY  OP  OCCUBRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


8IAT10II  BUMBEB:  747880  STATIOR  HAMB:  HACOILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LSI  TO  (fPC:  ♦  5  MOUTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILIH6 

IH 

FEET 

fX 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 
GB  GB  GS  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

6E 

1 

6E 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

69.4 

72.1 

72.8 

73.3 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

6B 

20000 

76.6 

79.5 

60.3 

80.8 

91.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81. 1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

18000 

76.7 

79.6 

80.4 

80.8 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

61.2 

CT 

16000 

76.7 

79.6 

80.4 

80.9 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GB 

14000 

77.3 

80.2 

81.0 

81.5 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

12000 

78.5 

81.4 

82.2 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

83.0 

83. 0 

83.0 

GB 

10000 

81.1 

84.2 

85.2 

85.8 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

9000 

82.0 

85.2 

86.3 

86.8 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

CB 

8000 

83.6 

86.9 

88.0 

88.6 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

7000 

84.3 

87.7 

88.8 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

69.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

6000 

84.7 

88.1 

89.3 

89.9 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

5000 

85.3 

88.8 

90.0 

90.6 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

CB 

4500 

85.7 

89.3 

90.5 

91.1 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GB 

4000 

87.1 

90.8 

92.0 

92.6 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

3500 

87.7 

91.5 

92.7 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

3000 

88.5 

92.4 

93.8 

94.4 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

2500 

88.9 

92.9 

94.2 

94.9 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

2000 

89.3 

93.4 

94.8 

95.5 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

1800 

89.3 

93.4 

94.8 

95.5 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

1500 

89.7 

93.8 

95.2 

96.0 

96.3 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1200 

90.0 

94.2 

95.7 

96.4 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1000 

90.4 

94.5 

96.1 

96.8 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

CB 

900 

90.5 

94.7 

96.3 

97.1 

97.5 

97.5 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

800 

90.6 

94.9 

96.5 

97.3 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

700 

90.7 

95.1 

96.8 

97.7 

98.1 

98.x 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

600 

90.8 

95.2 

97.0 

97.9 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

500 

90.8 

95.3 

97.2 

98.2 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

400 

90.9 

95.3 

97.2 

98.4 

99.0 

99,0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

90.9 

95.3 

97.3 

98.4 

99.0 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

90.9 

95.4 

97.3 

98.4 

99.0 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99-9 

100.0 

CB 

100 

90.9 

95.4 

97.3 

98.4 

99.0 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

90.9 

95.4 

97.3 

98.4 

99.0 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATICRS  7440 
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OPBRKTHIG  UXanCH  *A* 
OSAFBraC,  ASBEVILLB  RC 


FERCERIAGB  FREgUERCT  OF  OCCURRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FTOH  aoURLY  OBSERVATIONS 

SnnON  RUHBER:  747880  STATION  NAME:  HACDUX  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OP  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


CZILIIK  VISEBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CBIXf 

65.1 

66.4 

66.8 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

20000 

70.0 

71.3 

71.7 

72.7 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

G8 

18000 

70.1 

71.4 

71.8 

72.8 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

16000 

70.2 

71.6 

71.9 

72.9 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GS 

14000 

71.4 

72.8 

73.1 

74.1 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

12000 

73.3 

74.7 

75.0 

76.0 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GB 

10000 

76.0 

77.3 

77.7 

78.7 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

9000 

77.1 

78.4 

78.8 

79.8 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

8000 

78.7 

80.2 

80.6 

81.6 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GS 

7000 

79.0 

80.7 

81.0 

82.0 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

02.7 

82.7 

OB 

6000 

79.1 

80.8 

81.1 

82.1 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

5000 

81.2 

83.0 

83.3 

84.3 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GS 

4500 

81.9 

83.7 

84.0 

85.0 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

4000 

84.3 

86.2 

86.6 

87.8 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

83.4 

88.4 

88.4 

88.4 

CEB 

3500 

85.8 

87.8 

88.3 

89.6 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

OB 

3000 

86.1 

88.1 

88.7 

89.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

2500 

87.2 

89.2 

89.8 

91.0 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

2000 

88.2 

90.4 

91.0 

92.2 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

1800 

88.4 

90.7 

91.2 

92.4 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

1500 

89.2 

91.4 

92.1 

93.3 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

1200 

90.6 

92.8 

93.4 

94.7 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

1000 

91.1 

93.3 

94.2 

95.4 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

900 

91.2 

93.4 

94.3 

95.7 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

800 

91.6 

94.0 

95.1 

96.4 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

700 

92.0 

94.4 

95.6 

96.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

m 

600 

92.1 

94.6 

95.7 

97.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

a 

500 

92.1 

94.7 

95.8 

97.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

a 

400 

92.1 

94.7 

95.8 

97.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98,7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

300 

92.2 

94.9 

96.0 

97.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

200 

92.2 

94.9 

96.0 

97.4 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.3 

100 

92.2 

94.9 

96.0 

97.4 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99-0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.7 

a 

000 

92.2 

94.9 

96.0 

97.4 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

TOTAL  RUMEN  OT  OBSRRVMriORS  900 
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OFKIWnilG  LOCATIOH  *A' 
USAFBtAC,  ASBB7ILLB  DC 


PBRCEMTAGE  FMQUBHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  mXBBR:  747880  STATIOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL 

Lsr  TO  UTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


CEILIR6 

IN 

FEET 

GS 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

US  GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

59.4 

62.8 

64.4 

65.0 

65.8 

65.8 

66.1 

66.2 

66.2 

66.4 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.9 

67.1 

GB 

20000 

62.4 

65.8 

67.4 

68.0 

68.8 

68.8 

69.1 

69.2 

69.2 

69.4 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.9 

70.1 

6B 

18000 

62.4 

65.8 

67.4 

68.0 

68.8 

68.8 

69.1 

69.2 

69.2 

69.4 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.9 

70.1 

GB 

16000 

62.4 

65.8 

67.4 

68.0 

68.8 

68.8 

69.1 

69.2 

69.2 

69.4 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.9 

70.1 

6B 

14000 

63.2 

66.6 

68.2 

68.8 

69.6 

69.6 

69.9 

70.0 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.7 

70.9 

GB 

12000 

64.8 

68.1 

69.8 

70.3 

71.1 

71.1 

71.4 

71.6 

71.6 

71.8 

71.9 

71.9 

72.1 

72.1 

72.2 

72.4 

GB 

10000 

66.8 

70.1 

71.8 

72.3 

73.1 

73.1 

73.6 

73.7 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.3 

74.6 

GB 

9000 

67,1 

70.4 

72.1 

72.7 

73.4 

73.4 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.7 

74.9 

GB 

8000 

69.6 

72.9 

74.6 

75.1 

75.9 

75.9 

76.3 

76.4 

76.4 

76.7 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.1 

77.3 

GB 

7000 

70.6 

73.9 

75.5 

76.1 

76.9 

76.9 

77.3 

77.4 

77.4 

77.7 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.1 

78.3 

GB 

6000 

70.8 

74.1 

75.8 

76.3 

77.1 

77.1 

77.6 

77.7 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.6 

GB 

5000 

71.9 

75.4 

77.1 

77.9 

78.8 

78.8 

79.2 

79.3 

79.3 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.2 

GB 

4500 

72.6 

76.1 

77.8 

78.6 

79.4 

79.4 

79.9 

80.0 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.6 

80.6 

80.7 

80.9 

GB 

4000 

75.0 

78.7 

80.4 

81.2 

82.1 

82.1 

82.6 

82.7 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.3 

83.6 

GB 

3500 

76.7 

80.4 

82.6 

83.3 

84.2 

84.2 

84.7 

84.8 

84.8 

85.0 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.4 

85.7 

GB 

3000 

78.1 

82.0 

84.2 

85.0 

85.9 

85.9 

86.3 

86.4 

86.4 

86.7 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.1 

87.3 

GB 

2500 

78.7 

82.8 

85.0 

85.8 

86.7 

86.7 

87.1 

87.2 

87.2 

87.4 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

88.1 

GB 

2000 

80.7 

84.9 

87.1 

87.9 

88.8 

88.8 

89.2 

89.3 

89.3 

b9.6 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.2 

GB 

1800 

81.4 

85.8 

88.0 

88.8 

89.7 

89.7 

90.1 

90.2 

90.2 

90.4 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

91.1 

GB 

1500 

82.4 

86.9 

89.2 

90.0 

90.9 

90.9 

91.3 

91.4 

91.4 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.1 

92.3 

GB 

1200 

82.9 

87.3 

89.7 

90.4 

91.6 

91.6 

92.0 

92.1 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

93.0 

GB 

1000 

83.2 

87.9 

90.4 

91.2 

92.3 

92.3 

92.8 

92,9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.6 

93.8 

GB 

900 

83.7 

88.4 

91.0 

91.8 

92.9 

92.9 

93.7 

93.8 

93.8 

94.0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.7 

GB 

800 

84.2 

89.1 

91.7 

92.4 

93.6 

93.6 

94.3 

94.4 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.1 

95.3 

GB 

700 

84.7 

89.6 

92.2 

93.0 

94.1 

94.1 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

GB 

600 

84.9 

89.8 

92.4 

93.2 

94.3 

94.3 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

96.1 

GB 

500 

84.9 

89.8 

92.4 

93.3 

94.6 

94.6 

95.4 

95  .6 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.4 

GB 

400 

84.9 

89.8 

92.4 

93.4 

94.7 

94.8 

95, a 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

96.7 

96.9 

GB 

300 

85.0 

89.9 

92.7 

94.0 

95.3 

95.4 

96.6 

96.7 

96. B 

97.0 

97.1 

97.1 

97,4 

97.4 

97.6 

97.8 

GB 

200 

85.0 

89.9 

92.7 

94.1 

95.6 

95.7 

96.9 

97.0 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.6 

GB 

100 

85.0 

89.9 

92.7 

94.1 

95.6 

95.7 

96.9 

97.1 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.7 

98.7 

99.0 

99.4 

GB 

000 

85.0 

89.9 

92.7 

94.1 

95.6 

95.7 

96.9 

97.1 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.7 

98.7 

99.0 

100.0 

TOTAL  RIMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIHG  LOCATIOH  'A'  FERCBITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFBXAC,  ASBBVILLB  NC  FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 


sxmoR  1 

fUMBBR: 

747880 

STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERIC3D 

OF  RBCX)RD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

HOffTH: 

BOV 

HOURS: 

06-08 

CBILinC 

VISIBILITY  IB  SmiUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

n 

CBIL 

48.9 

53.8 

56.3 

57.9 

59.3 

59.6 

59.9 

60.2 

60.3 

60.7 

60.8 

60.8 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

6S 

20000 

52.6 

57.7 

60.4 

62.2 

63.7 

63.9 

64.2 

64.6 

64.7 

65.0 

65.1 

65.1 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

6B 

18000 

52.6 

57.7 

60.4 

62.2 

63.7 

63.9 

64.2 

64.6 

64.7 

65.0 

65.1 

65.1 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

16000 

52.7 

57.8 

60.6 

62.3 

63.8 

64.0 

64.3 

64.7 

64.8 

65.1 

65.2 

65.2 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

14000 

52.9 

58.0 

60.8 

62.6 

64.0 

64.2 

64.6 

64.9 

65.0 

65.3 

65.4 

65.4 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GE 

12000 

53.6 

58.7 

61.6 

63.4 

64.9 

65.1 

65.4 

65.8 

65.9 

66.2 

66.3 

66.3 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

10000 

55.1 

60.2 

63.7 

65.7 

67.3 

67.6 

68.0 

68.3 

68.4 

68.8 

68.9 

68.9 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GB 

9000 

55.4 

60.8 

64.2 

66.2 

67.9 

68.1 

68.6 

68.9 

69.0 

69.3 

69.4 

69.4 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

8000 

58.2 

63.9 

67.3 

69.4 

71.3 

71.6 

72.0 

72.3 

72.4 

72.8 

72.9 

72.9 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

7000 

58.7 

64.4 

67.9 

70.0 

71.9 

72.1 

72.6 

72.9 

73.0 

73.3 

73.4 

73.4 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

6000 

58.9 

64.7 

68.1 

70.2 

72.1 

72.3 

72.8 

73.1 

73.2 

73.6 

73.7 

73.7 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

5000 

60.1 

66.0 

69.6 

71.7 

73.6 

73.8 

74.2 

74.6 

74.7 

75.0 

75.1 

75.1 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

4500 

60.7 

66.7 

70.3 

72.4 

74.3 

74.6 

75.0 

75.3 

75.4 

75.8 

75.9 

75.9 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB 

4000 

63.3 

70.2 

74.6 

76.7 

78.6 

78.9 

79.3 

79.7 

79.8 

80.1 

80.2 

80.2 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

3500 

65.2 

72.7 

77.1 

79.2 

81.1 

81.4 

81.9 

82.2 

82.3 

82.7 

82.8 

82.8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

3000 

66.1 

73.7 

78.2 

80.3 

82.2 

82.6 

83.0 

83.3 

83.4 

83.8 

83.9 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

2500 

66.4 

74.0 

78.6 

80.7 

82.6 

82.9 

83.3 

83.7 

83.8 

84.1 

84.2 

84.2 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

2000 

67.6 

75.4 

80.1 

82.4 

84.3 

84.7 

85.1 

85.4 

85.6 

86.0 

86.1 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

1800 

67.9 

76.0 

80.7 

83.0 

84.9 

85.2 

85.7 

86.0 

86.1 

86.6 

86.7 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

1500 

69.2 

77.6 

82.6 

84.9 

86.8 

87.1 

87.6 

87.9 

88.0 

88.4 

88.6 

88.6 

89. 0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

1200 

69.6 

78.2 

83.2 

85.6 

87.6 

87.9 

88.3 

88.7 

88.8 

89.2 

89.3 

89.3 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

1000 

69.6 

78.3 

83.4 

85.9 

87.9 

88.2 

88.7 

89.0 

89.1 

89.6 

89.7 

89.7 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

900 

69.8 

78.6 

83.8 

86.3 

88.3 

88.7 

89.1 

89.4 

89.6 

90.0 

90.1 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

800 

70.4 

79.4 

84.8 

87.3 

89.4 

89.8 

90.2 

90.7 

90.8 

91.2 

91.3 

91.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

700 

70.9 

79.9 

85.6 

88.2 

90.3 

90.7 

91.1 

91.6 

91.7 

92.1 

92.2 

92.2 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

600 

71.2 

80.3 

86.1 

89.0 

91.1 

91.4 

91.9 

92.3 

92.4 

92.9 

93.0 

93.0 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

GB 

500 

71.3 

80.6 

86.6 

89.6 

91.7 

92.0 

92.7 

93.1 

93.2 

93.7 

93.8 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.4 

CT 

400 

71.4 

80.9 

86.9 

89.9 

92.2 

92.7 

93.3 

93.8 

93.9 

94.3 

94.4 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

GB 

300 

71.6 

81.0 

87.1 

90.1 

92.7 

93.2 

94.1 

94.7 

94.8 

95.2 

95.3 

95.4 

96.0 

96.0 

96.1 

96.4 

GB 

200 

71.6 

81.1 

87.2 

90.3 

93.1 

93.7 

94.7 

95.3 

95.4 

96.3 

96.6 

96.8 

97.6 

97.6 

97.8 

98.1 

GB 

100 

71.6 

81.1 

87.2 

90.3 

93.1 

93.7 

94.7 

95.3 

95.4 

96.4 

96.8 

97.0 

98.1 

98.1 

98.6 

99.1 

GB 

000 

71.6 

81.1 

87.2 

90.3 

93.1 

93.7 

94.7 

95.3 

95.4 

96.4 

96.8 

97.0 

98.1 

98.1 

98.7 

100.0 

TOnL  HUBUl  OF  OBSERVATIONS  900 
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OFBRATIlie  IXXJVnoil  'A- 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAXIGH  RUOER:  747880  SraTIOH  NAME:  HACDILL  AFB/IAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LSI  TO  UrC; 

♦  5 

MONTH: 

MOV 

BOOKS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

IE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FER 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CELL 

55.4 

60.1 

61.2 

62.3 

62.4 

62.4 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GE 

20000 

60.3 

65.2 

66.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68-7 

68-7 

6E 

18000 

60.3 

65.2 

66.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

6B 

16000 

60.3 

65.2 

66.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GE 

14000 

61.2 

66.1 

67.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.2 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE 

12000 

62.4 

67.3 

69.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

10000 

65.0 

70.3 

72.2 

73.7 

73.8 

73.9 

74.3 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GE 

9000 

65.4 

71.1 

73.0 

74.4 

74.6 

74.7 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

8000 

68.1 

74.1 

76.1 

77.8 

78.1 

78.2 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78,9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

7000 

68.7 

74.8 

76.8 

78.4 

78.8 

78.9 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

CT 

6000 

69.2 

75.3 

77.3 

79.0 

79.3 

79.4 

79.9 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

SOOO 

70.7 

77.2 

79.2 

81.0 

81.3 

81.4 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

4500 

71.1 

77.7 

79.8 

81.7 

82.0 

82.1 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

4000 

73.1 

80.4 

82.8 

84.7 

85.1 

85.2 

85.7 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

3500 

73.8 

81.1 

83.4 

85.3 

85.8 

85.9 

86.3 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GE 

3000 

74.8 

82.2 

84.7 

86.9 

87.4 

87.6 

88.0 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GS 

2500 

75.6 

83.1 

85.6 

87.8 

88.3 

88.4 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

2000 

76.7 

84.7 

87.1 

89.3 

90.0 

90.1 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91. 0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

1800 

76.9 

84.9 

87.3 

89.7 

90.3 

90.4 

90.9 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

1500 

77.9 

86.3 

88.8 

91.2 

91.9 

92.0 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GE 

1200 

78.4 

87.1 

89.6 

92.1 

92.8 

92.9 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

CB 

1000 

79.2 

88.0 

90.6 

93.1 

93.9 

94.0 

94.7 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

900 

79.4 

88.4 

91.0 

93.6 

94.3 

94.4 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

800 

79.6 

88.7 

91.2 

94.0 

94.9 

95.0 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

700 

80.0 

89.1 

91.7 

94.4 

95.4 

95.6 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

600 

80.1 

89.2 

91.8 

94.7 

95.7 

95.9 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

500 

80.1 

89.3 

92.1 

95.0 

96.1 

96.3 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

400 

80.2 

89.6 

92.6 

95.4 

96.7 

96.9 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

300 

80.2 

89.6 

92.7 

95.6 

96.9 

97.1 

97.9 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

GS 

200 

80.2 

89.6 

92.7 

95.6 

96.9 

97.1 

98.0 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.7 

99.8 

GE 

100 

80.2 

89.6 

92.7 

95.6 

96.9 

97.1 

98.0 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.8 

99.9 

GB 

000 

80.2 

89.6 

92.7 

95.6 

96.9 

97.1 

98.0 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

99.4 

99.8 

100.0 

TCTAL  HUMBER  OP  CBSERVATIONS  900 
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OPERATHIG  UXATIOH  'A* 
OSAFEXAC,  ASHKVILLS  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXKEIOR  HUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA 

FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

12-14 

CBHiOIG 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

MILES 

m  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  { 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

m  CEIL 

64.3 

66.2 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GS  20000 

71.4 

73.7 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

CS 

18000 

71.4 

73.7 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74-2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

6E 

16000 

71.4 

73.7 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

14000 

72.3 

74.7 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

CB 

12000 

73.8 

76.1 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

10000 

76.8 

80.0 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

60.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

9000 

77.3 

80.9 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

8000 

79.3 

83.3 

83.7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

7000 

80.0 

84.0 

84.3 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

6000 

80.1 

84.1 

84.4 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

5000 

81.7 

85.8 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GS 

4500 

82.6 

86.7 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE 

4000 

SS.O 

89.1 

89.6 

90.2 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

3500 

85.7 

89.9 

90.3 

91.1 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

3000 

87.2 

91.4 

91.9 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

2500 

88.3 

92.6 

93.0 

93.9 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

2000 

89.4 

93.8 

94.2 

95.1 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

1800 

90.0 

94.3 

94.8 

95.7 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

1500 

«0.4 

95.0 

95.6 

96.4 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

«S 

1200 

90-7 

95.6 

96.1 

97.0 

97,4 

97.6 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1000 

91.1 

96.0 

96.6 

97.4 

97.9 

98.0 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

900 

91.1 

96.1 

96.7 

97.6 

98.1 

98.2 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

800 

91.3 

96.6 

97.1 

98.0 

98.6 

98.7 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

700 

91.4 

96.7 

97.2 

98.1 

98.7 

98.8 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

600 

91.4 

96.7 

97.2 

98.1 

98.7 

98.8 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

a 

500 

91.4 

96.7 

97.2 

98.1 

98.7 

98.8 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

91.6 

96.8 

97-3 

98.2 

98.8 

98.9 

99.4 

99-6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

91.6 

96.8 

97.3 

98.2 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99-7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

68 

200 

91.6 

96.8 

97.3 

98.2 

98.8 

98.9 

99.4 

99-6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.6 

96.8 

97.3 

98.2 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.6 

96.8 

97.3 

98.2 

98.8 

98.9 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODU.  NOMBBR  OF  OBSKRVKriOIIS  900 
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OPERATIIIG  IXX»TION  *A* 
USAFEIKC,  ASHBVIU,B  RC 


PERCEtTEACS  FRBQUEHCTf  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGH  NUMBER:  747880  STATIOM  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UrC: 

+  5 

MOMTB: 

MOV 

BOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

TEST 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

64.7 

65.1 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GB 

20000 

73.4 

74.1 

74.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

I8000 

73.7 

74.3 

74.8 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

16000 

73.9 

74.6 

75.0 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

14000 

74.6 

75.3 

75.8 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GE 

12000 

75.7 

76.4 

76.9 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

10000 

77.9 

79.2 

79.7 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

60.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

9000 

79.2 

80.8 

81.2 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

8000 

82.2 

64.0 

84.4 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

65.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

7000 

83.9 

85.7 

86.2 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

66.6 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

6000 

84.1 

85.9 

86.4 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

5000 

85.9 

87.7 

88.2 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

4500 

86.6 

88.3 

88.9 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

4000 

89.2 

91.3 

92.0 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

3500 

90.0 

92.2 

92.9 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

3000 

91.4 

93.8 

94.4 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

2500 

92.1 

94.4 

95.2 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

2000 

92.7 

95.3 

96.3 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,6 

97.6 

97.6 

GB 

1800 

92.8 

95.6 

96.6 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

1500 

92.8 

95.7 

96.7 

97.7 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

1200 

93.0 

96.0 

97.0 

98.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1000 

93.1 

96.1 

97.2 

98.3 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

900 

93.1 

96.4 

97,6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99,3 

99.3 

99.3 

GB 

eoo 

93.1 

96.4 

97.6 

98.8 

99,2 

99.3 

99-3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

700 

93.1 

96.4 

97.6 

98.8 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

600 

93.1 

96.4 

97.7 

98.9 

99-3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

93.2 

96.6 

97.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

93.2 

96.6 

97.9 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

93.2 

96.6 

97.9 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

93.2 

96.6 

97.9 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

93.2 

96.6 

97.9 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.2 

96.6 

97.9 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Tana,  number  op  observatiohs  900 
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CrawriRG  lOCKTIOII  ’A"  FERCEnXAGB  FHBgUKHClf  OF  OCCURRENCE  OF  CEILINS  VERSUS  VISIBILITY 

DSAFEXAC,  ASBEVILLB  HC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


SOkTIOH  HUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAKPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

+  5 

MOUTH: 

NOV 

BOORS: 

18-20 

CBILDiG 

VTSIBILm  IH 

STATUTE 

MILES 

m 

GB 

GB 

GS 

GS 

6B 

GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

6B 

GB 

6E 

GE 

GE 

6E 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

63.1 

63.2 

63.3 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

20000 

70.7 

71.1 

71.2 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GS 

18000 

70.9 

71.3 

71.4 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

16000 

71.1 

71.6 

71.7 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

14000 

71.4 

72.0 

72.1 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

12000 

73.4 

74.0 

74.1 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GS 

10000 

75.8 

76.4 

76.3 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GS 

9000 

77.7 

78.3 

78.7 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GS 

8000 

80.3 

81.1 

81.4 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

62.0 

68 

7000 

81.4 

82.2 

82.7 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83,2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GS 

6000 

81.4 

82.2 

82.7 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GS 

5000 

82.8 

83.7 

84.3 

84.7 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

B5.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

4500 

83.6 

84.4 

85.1 

85.4 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GS 

4000 

88.1 

89.1 

89.8 

90.2 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90. B 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GS 

3500 

88.9 

90.0 

90.8 

91.2 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GS 

3000 

91.1 

92.2 

93.0 

93.6 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GS 

2500 

91.8 

93.0 

93.8 

94.3 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

2000 

92.9 

94.2 

95.0 

95.7 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1800 

93.1 

94.4 

35.2 

96.0 

96.7 

96.8 

96-9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GS 

1500 

93.2 

94.6 

95.3 

96.2 

96.9 

97.0 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1200 

93.9 

95.3 

96.1 

97.0 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

CB 

1000 

94.3 

95.9 

96.7 

97.6 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

96.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

94.3 

95.9 

96.7 

97.6 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98-7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

800 

94.3 

95.9 

96-7 

97.6 

98.4 

98.6 

98.7 

98-7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98. 9 

GS 

700 

94.6 

96.1 

97.0 

97.9 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

600 

94.6 

96.1 

97.1 

98.1 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

500 

94.6 

96.3 

97.3 

98.4 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99,6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

94.6 

96.3 

97.3 

98.4 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

94.6 

96.3 

97.3 

98.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.6 

96.3 

97.3 

98.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.6 

96.3 

97.3 

98.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.6 

96.3 

97.3 

98.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

lODa  ROmBR  OF  OBSERVAXIONS  900 
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OFBRKniK  U)CKIIOII  'A* 
OSAFBIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEHTAGB  FREQUBHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


smncm  number:  TAISSO  station  name:  MACDILL  AFB/TAHPA  FL  period  of  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC: 

+  5 

MONTH: 

ROV 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATinB 

HI  LBS 

HI 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

68.0 

68.3 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

6B 

20000 

74.0 

74.3 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

18000 

74.0 

74.3 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

16000 

74.2 

74.6 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75-1 

75.1 

GB 

14000 

75.0 

75.3 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

12000 

77.1 

77.4 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

10000 

79.1 

79.6 

79.9 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

9000 

80.0 

80.4 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

8000 

82.1 

82.9 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GB 

7000 

82.9 

83.7 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

6000 

82.9 

83.7 

84.0 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

5000 

84.7 

85.4 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

4500 

85.2 

86.0 

86.4 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

4000 

88.4 

89.7 

90.2 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

GE 

3500 

89.7 

90.9 

91.6 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

3000 

91.2 

92.6 

93.2 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

2500 

92.6 

93.9 

94.6 

94.7 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

2000 

93.2 

94.6 

95.2 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

1800 

93.4 

94.8 

95.4 

95.6 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1500 

93.7 

95.0 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

1200 

94.9 

96.2 

97.0 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

1000 

95.8 

97.3 

96.1 

98.2 

98-7 

98-7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

900 

95.9 

97.4 

98.2 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

800 

95.9 

97.4 

98.2 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

700 

96.2 

97.8 

98.6 

98.7 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

600 

96.2 

97.8 

98.6 

98-7 

99-3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

96.3 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

96.3 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

300 

96.3 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

96.3 

97.9 

98-7 

98.8 

99-4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

100 

96.3 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.4 

99-6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

000 

96.3 

97.9 

98-7 

98.8 

99.4 

99-4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATICMS  900 
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GPERKTIRG  UXXncm  *A' 
OSAFEEMC,  ASHEVILLE  RC 


VKEL'EH'iAGB  FREQUEECY  OF  OCCURRBRCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SEAIIOR  NUMBER:  747880  SEATIOR  lOHE:  MACDILL  AFB/TAMFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  6B  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

61.1 

63.3 

64.1 

64.7 

65.0 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GS 

20000 

66.9 

69.2 

70.1 

70.8 

71.1 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

GB 

18000 

66.9 

69.2 

70.2 

70.8 

71.2 

71.2 

71.4 

71.5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

IGOOO 

67.0 

69.3 

70.3 

70.9 

71.3 

71.3 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

14000 

67.8 

70.1 

71.0 

71.7 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

12000 

69.3 

71.6 

72.6 

73.3 

73.6 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

GB 

10000 

71.6 

74.2 

75.3 

76.0 

76.4 

76.5 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

9000 

72.4 

75.2 

76.3 

77.0 

77.4 

77.5 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

8000 

74.8 

77.8 

78.9 

79.7 

80.2 

60.3 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

7000 

75.6 

78.7 

79.8 

80.6 

81.1 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.5 

81.6 

81.6 

81./ 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

6000 

75.8 

78.8 

80.0 

80.8 

81.3 

61.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

GB 

5000 

77.4 

80.5 

81.7 

82.6 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

63.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

4500 

78.0 

81.2 

82.4 

83.3 

83.8 

83.9 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

64.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

4000 

80.8 

84.3 

85.7 

86.7 

87.3 

87.3 

87.5 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

67.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

3500 

82.0 

85.6 

87.1 

88.1 

88.7 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GB 

3000 

83.3 

87.0 

88.5 

89.6 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

2500 

84.1 

87.9 

89.4 

90.5 

91.2 

91.2 

91.4 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

2000 

85.2 

89.2 

90.8 

91.9 

92.6 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

1800 

85.5 

89.6 

91.2 

92.3 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

GB 

1500 

86.1 

90.3 

92.0 

93.2 

93.9 

94.0 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

GB 

1200 

86.7 

91.1 

92.8 

94.0 

94.8 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

1000 

87.2 

91.6 

93.4 

94.7 

95.5 

95.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

GB 

900 

87.3 

91.8 

93.7 

94.9 

95.8 

95.9 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

96.6 

96-7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

800 

87.6 

92.2 

94.0 

95.4 

96.3 

96.4 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

700 

87.9 

92.5 

94.4 

95.8 

96.7 

96.6 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

600 

88.0 

92.6 

94.6 

96.0 

96.9 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97-8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

500 

88.0 

92.7 

94.7 

96.2 

97.2 

97.3 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

GB 

400 

88.0 

92.8 

94.9 

96.3 

97.4 

97.5 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

300 

88.1 

92.9 

95.0 

96.5 

97.6 

97.8 

98.2 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

GB 

200 

88.1 

92.9 

95.0 

96.5 

97.7 

97.8 

96.4 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

GB 

100 

88.1 

92.9 

95.0 

96.5 

97.7 

97.8 

98.4 

98.6 

98-7 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.5 

99.7 

GE 

000 

88.1 

92.9 

95.0 

96.5 

97.7 

97-B 

98.4 

98.6 

98,7 

98.9 

99-0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.5 

100.0 

IDEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPEmnilG  LOCXTIOH  *A* 
USAFEIAC,  ASaEVILLB  RC 


PERCEHTAGB  FBBQUERCY  OF  OCCUIWENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIAnOII  NUMBER:  747880  STAnON  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL 

LST  TO  OTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

57.5 

59.5 

60.3 

60.6 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.9 

GE 

20000 

62.9 

65.3 

66.1 

66.6 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.8 

GE 

18000 

63.1 

65.5 

66.3 

66.8 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

68.1 

GE 

16000 

63.1 

65.5 

66.3 

66.8 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

68.1 

GB 

14000 

63.2 

65.6 

66.5 

66.9 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67,7 

67.7 

67.8 

68.2 

GB 

12000 

64.7 

67.1 

68.0 

68.4 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.7 

GB 

10000 

66.9 

69.4 

70.3 

70.8 

71.2 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

72.2 

GE 

9000 

67.5 

70.0 

71.0 

71.4 

71.8 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.8 

GE 

8000 

69.1 

71.6 

72.6 

73.0 

73.4 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.4 

GB 

7000 

69.9 

72.4 

73.3 

73.8 

74.2 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

75.2 

GB 

6000 

70.1 

72.6 

73.5 

74.0 

74.4 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.2 

75.5 

GE 

5000 

72.9 

75.4 

76.5 

76.9 

77.3 

77  .4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.1 

78.4 

GB 

4500 

74.0 

76.5 

77.5 

78.0 

78.4 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.5 

GE 

4000 

78.4 

81.0 

82.2 

82.6 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.8 

84.1 

GE 

3500 

79.8 

82.4 

83.7 

84.1 

84.5 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

85.6 

GB 

3000 

81.7 

84.3 

85.6 

86.1 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.3 

87.6 

GE 

2500 

83.0 

85.6 

86.9 

87.4 

87.8 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.6 

88.9 

GB 

2000 

83.7 

86.3 

88.0 

88.5 

88.9 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

90.0 

GB 

1800 

83.7 

86.5 

88.1 

88.6 

89.0 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

90.1 

GE 

1500 

83.9 

86.7 

88.4 

88.9 

89.5 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.2 

90.5 

OB 

1200 

84.5 

87.4 

89.2 

89.8 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.1 

91.4 

GE 

1000 

85.4 

88.4 

90.2 

90.8 

91.3 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

92.5 

GB 

900 

85.7 

88.7 

90.5 

91.1 

91.6 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.8 

GB 

800 

85.8 

89.0 

91.0 

92.2 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93-7 

93.7 

93.9 

94.2 

GE 

700 

86.5 

89.8 

92.0 

93.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

95.1 

95.1 

95,1 

95.1 

95.1 

95.3 

95.6 

GB 

600 

86.6 

89.9 

92.3 

93.7 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95,5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

96.0 

GB 

500 

86.6 

89.9 

92.3 

93.7 

94.9 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

96.1 

GB 

400 

86.7 

90.0 

92.6 

94.0 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

97.1 

GB 

300 

86.7 

90.0 

92.6 

94.0 

95.8 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.9 

97.2 

GE 

200 

86.7 

90.0 

92.6 

94.0 

95.8 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

97.0 

97.4 

97.4 

98.2 

98.2 

98.6 

99.4 

GE 

100 

86.7 

90.0 

92.6 

94.0 

95.8 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

97.0 

97.4 

97.4 

98.4 

98.4 

98.8 

99.9 

GB 

000 

86.7 

90.0 

92.6 

94.0 

95.8 

96.0 

96.5 

96.5 

96.5 

97.0 

97.4 

97.4 

98.4 

98.4 

98.8 

100.0 
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orawrniG  locuioh  *a' 
osjumc,  ASBEVILLB  hc 


FEPCEimGB  FREgUBRCy  OF  OCCURF^CB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUmEX:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/XAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC: 

♦  5 

HORTH: 

DEC 

HOURS: 

03-05 

CSIIlIRG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE  MILES 

IN 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

55.1 

57.6 

58.8 

59.4 

60.0 

60.1 

60.1 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GS 

20000 

60.1 

63.0 

64.2 

64.7 

65.4 

65.5 

65.5 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

6B 

IBOOO 

60.3 

63.2 

64.4 

64.9 

65.6 

65.7 

65.7 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

ge 

16000 

60.3 

63.2 

64.4 

64.9 

65.6 

65.7 

65.7 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

14000 

60.6 

63.5 

64.7 

65.3 

65.9 

66.0 

66.0 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

12000 

62.0 

65.1 

66.2 

66.6 

67.4 

67.5 

67.5 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GS 

10000 

63.4 

66.5 

67.6 

68.2 

68.8 

68.9 

68.9 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GS 

9000 

63.8 

66.8 

68.0 

68.5 

69.1 

69.2 

69.2 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

cs 

8000 

64.7 

67.7 

68.9 

69.6 

70.2 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

7000 

65.7 

68.7 

69.9 

70.5 

71.2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

CB 

6000 

66.1 

69.1 

70.4 

71.1 

71.7 

71.8 

71.8 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GS 

5000 

67.3 

70.3 

71.7 

72.5 

73.1 

73.2 

73.2 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GS 

4500 

68.5 

71.5 

72.9 

73.7 

74.3 

74.4 

74.4 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GS 

4000 

71.2 

74.3 

75.7 

76.5 

77.4 

77.5 

77.5 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GB 

3500 

72.6 

75.7 

77.3 

78.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

3000 

74.3 

77.7 

79.5 

80.9 

81.8 

81.9 

81.9 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

2500 

75.6 

79.1 

80.9 

82.3 

83.2 

83.3 

83.4 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

a 

2000 

76.6 

80.2 

82.3 

83.7 

84.6 

84*7 

84.8 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

1800 

76.6 

60.2 

82.3 

83.7 

84.6 

84.7 

84.8 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

1500 

76.8 

80.8 

82.8 

84.2 

85.2 

85.3 

85.4 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GS 

1200 

77.5 

81.5 

83.8 

85.3 

86.3 

86.5 

86.6 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

1000 

78.2 

82.2 

84.4 

85.9 

87.1 

87.2 

87.3 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GS 

900 

78.8 

82.8 

85.1 

86.6 

87.7 

87.8 

88.0 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

a 

800 

79.9 

84.0 

86.3 

87.8 

89.4 

89.5 

89.6 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

700 

81.1 

85.3 

87.8 

89.4 

91.2 

91.3 

91.4 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

600 

81.5 

85.8 

89.0 

90.6 

92.6 

92.7 

92.8 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

500 

81.7 

86.0 

89.5 

91.2 

93.2 

93.4 

93.5 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

GB 

400 

81.9 

86.3 

89.8 

91.5 

93.5 

93.8 

94.3 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

GE 

300 

81.9 

86.3 

89.8 

91.6 

93.7 

93.9 

94.4 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95.9 

GB 

200 

81.9 

86.3 

89.8 

91.6 

93.7 

93.9 

94.4 

94.9 

94.9 

95.6 

95.7 

95.7 

96.5 

96.6 

96.9 

97.8 

100 

81.9 

86.3 

89.8 

91.7 

93.8 

94.0 

94.6 

95.4 

95.4 

96.3 

96.5 

96.5 

97.3 

97.4 

98.1 

99.4 

a 

000 

81.9 

86.3 

89.8 

91.7 

93.8 

94.0 

94.6 

95.4 

95.4 

96.3 

96.5 

96.5 

97.3 

97.4 

98.1 

100.0 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OTERATIHi;  lACKTION  *A* 
USAFEnC,  ASHBVnXB  HC 


PERCEIVTAGB  FRBQUBHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST  TO  ITTC: 

♦  5 

MONTB: 

DEC 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

IR 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no  csn. 

45.1 

48.0 

50.6 

52.7 

55.2 

55.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

GB  20000 

50.0 

53.2 

56.0 

58.1 

60.5 

61.0 

61.9 

61.9 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

GE  18000 

50.0 

53.2 

56.0 

58.1 

60.5 

61.0 

61.9 

61.9 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62-4 

62.4 

62.5 

GE  16000 

50.0 

53.2 

56.0 

58.1 

60.5 

61.0 

61.9 

61.9 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

GE  14000 

51.1 

54.3 

57.1 

59.1 

61.6 

62.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

GE  12000 

52.0 

55.4 

58.2 

60.2 

62.8 

63.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

GB  10000 

54.1 

57.6 

60.6 

62.8 

65.4 

65.8 

66.8 

66.8 

66.9 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

GE  9000 

54.4 

58.0 

61.1 

63.2 

65.8 

66.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

GE  8000 

55.1 

58.9 

62.3 

64.4 

67.0 

67.4 

68.5 

68.5 

68.6 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

66.9 

68.9 

69.0 

GB  7000 

55.7 

59.6 

62.9 

65.1 

67.6 

68.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

GB  6000 

56.3 

60.4 

63.8 

66.0 

68.6 

69.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

GB  5000 

57.5 

62.0 

65.4 

67.6 

70.2 

70.6 

71.7 

71.7 

71.8 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

GB  4500 

58.9 

63.5 

66.9 

69.1 

71.7 

72.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.5 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

GB  4000 

62.3 

67.1 

70.8 

73.5 

76.2 

76.8 

78.0 

78.0 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

GB  3500 

63.2 

68.1 

71.9 

75.1 

78.0 

78.5 

79.8 

79.8 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

GB  3000 

64.6 

69.6 

73.4 

76.9 

79.8 

80.4 

81.7 

81.7 

81.8 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

GE  2500 

66.5 

71.4 

75.4 

78.8 

81.7 

82.4 

83.7 

83.7 

83.8 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

GE  2000 

67.0 

72.0 

76.1 

79.6 

82.6 

83.2 

84.5 

84.5 

84.6 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85,1 

85.1 

85.2 

GB  1800 

67.1 

72.2 

76.2 

79.7 

82.7 

83.3 

84.6 

84.6 

84.7 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

GE  1500 

67.6 

72.8 

76.9 

80.3 

83.4 

84.1 

85.4 

85.4 

85.5 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

GE  1200 

68.2 

73.4 

77.7 

81.2 

84.3 

84.9 

86.5 

86.5 

86.6 

86.9 

87.0 

87.0 

87,0 

87.0 

87.0 

87.1 

GE  1000 

68.3 

73.9 

78.2 

81.6 

84.7 

85.4 

86.9 

86.9 

07.0 

87,3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

GB  900 

69.4 

74.9 

79.6 

83.1 

86.3 

87.0 

88.5 

88.5 

88.6 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

OB  800 

69.8 

75.5 

80.1 

83.8 

87.1 

87.7 

89.4 

89.4 

89.5 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

GB  700 

70-1 

76.1 

81.4 

85.1 

88.6 

89.2 

90.9 

90.9 

91.0 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

GB  600 

70.4 

76.7 

82.3 

86.0 

89.6 

90.2 

91.9 

91.9 

92.0 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

GB  500 

70.5 

77.0 

82.9 

87.0 

90.6 

91.3 

93.1 

93.1 

93.2 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

GB  400 

70.6 

77.1 

83.2 

87.3 

91.3 

91.9 

94.4 

94.4 

94.5 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.6 

GB  100 

70.6 

77.1 

81.2 

87.3 

91.4 

92-0 

94.8 

94.9 

95.1 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

96.7 

GB  200 

70.6 

77.1 

83.2 

87.3 

91.4 

92.0 

94.8 

94.9 

95.1 

95.6 

95.9 

95.9 

96.2 

96.3 

96.8 

97.6 

GB  100 

70.6 

77.1 

83.2 

87.3 

91.4 

92.0 

94.8 

95.1 

95.2 

95.8 

96.2 

96.2 

96.9 

97-0 

97.6 

99-1 

GB  000 

70.6 

77.1 

83.2 

87.3 

91.4 

92.0 

94.8 

95.1 

95.2 

95.8 

96.2 

96.2 

96.9 

97.0 

97.7 

100.0 

TOTAL  miMBBR  CP  OBSERVATIOIIS  930 
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orauaniG  uxjCTion  'a* 
USAFEEHC,  ASBEVILLB  RC 


FBRCERTAGB  FRBQUHIcy  OF  OCCURREBCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SZmOII  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAHPA  FL 

LST  TO  UTC:  *  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


CEILlllG 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

49.5 

52.6 

54.7 

56.0 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GS 

20000 

56.9 

60.8 

63.8 

65.2 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

18000 

57.2 

61.1 

64.1 

65.5 

66.8 

66.6 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

16000 

57.2 

61.1 

64.1 

65.5 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GS 

14000 

57.8 

61.7 

64.7 

66.1 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

12000 

58.5 

62.5 

65.5 

66.9 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

10000 

60.5 

64.8 

68.0 

69.5 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

9000 

61.2 

65.5 

68.6 

70.1 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

8000 

62.3 

66.6 

69.8 

71.3 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

7000 

62.6 

67.0 

70.2 

71.7 

73.5 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GB 

6000 

63.3 

67.7 

71.0 

72.5 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

sooo 

65.6 

70.1 

73.5 

75.1 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

4500 

67.2 

72.0 

75.5 

77.1 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GS 

4000 

70.1 

75.6 

79.0 

80.9 

82.8 

82.9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GS 

3500 

70.8 

76.3 

80.4 

82.3 

84.2 

84.3 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GS 

3000 

72.3 

78.0 

82.2 

84.1 

86.0 

86.1 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GS 

2500 

72.7 

78.5 

82.7 

84.6 

86.6 

86.7 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GS 

2000 

73.5 

79.7 

84.1 

86.1 

88.1 

88.2 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GS 

1800 

73.5 

79.7 

84.1 

86.1 

88.1 

88.2 

86.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GS 

1500 

74.1 

80.2 

84.8 

87.1 

89.0 

89.1 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GS 

1200 

74.7 

80.9 

85.5 

87.7 

89.8 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1000 

74.9 

81.8 

86.7 

88.9 

91,3 

91.4 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

900 

75.4 

82.8 

87.6 

90.0 

92.5 

92.6 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GS 

800 

75.4 

82.9 

87.8 

90.3 

92.9 

93.0 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

700 

75.4 

83.2 

88.6 

91.1 

94.0 

94.1 

94.5 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

a 

600 

75.4 

83.2 

88.7 

91.3 

94.6 

94.8 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GS 

500 

75.4 

83.2 

88.8 

91.5 

94.8 

95.2 

95.6 

95.8 

95.8 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GS 

400 

75.4 

83.2 

88.8 

91.5 

95.2 

95.5 

96.2 

96.8 

96.8 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

GB 

300 

75.4 

83.2 

88.9 

91.7 

95.5 

95.8 

97.0 

97.5 

97.5 

98.1 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

GB 

200 

75.4 

83.2 

88.9 

91.7 

95.6 

95.9 

97.1 

97.7 

97.7 

98.3 

98.6 

98.7 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

GB 

100 

75.4 

83.2 

88.9 

91.7 

95.6 

95.9 

97.1 

97.8 

97.8 

98.4 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.7 

99.9 

GB 

000 

75.4 

83.2 

88.9 

91.7 

95.6 

95.9 

97.1 

97.8 

97.8 

98.4 

98.7 

98.8 

99.1 

99.4 

99.7 

100.0 

IDEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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oPBRKniiG  hocrenoK  -a- 
USAFRnC,  ASHBVIXLB  RC 


PKHCEWTACSB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

747880 

STAnON  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD;  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  OTC: 

♦  5 

MONIS: 

DEC 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

SXATOTB 

MILES 

IH 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CBEL 

56.8 

58.9 

59.6 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60. 0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GE 

20000 

67.4 

69.8 

70.4 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

18000 

68.3 

70.6 

71.3 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

16000 

68.4 

70.8 

71.4 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GB 

14000 

68.8 

71.2 

71.8 

72-2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

12000 

70.4 

72.9 

73.5 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

10000 

72.5 

74.9 

75.6 

75.9 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB 

9000 

73.1 

75.6 

76.2 

76.6 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

8000 

74.9 

77.5 

78.2 

78.5 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

7000 

75.2 

77.7 

78.4 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

6000 

75.9 

78.6 

79.4 

79.7 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

5000 

77.5 

80.4 

81.3 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

4500 

79.7 

82.7 

83.5 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

4000 

83.0 

86.9 

87.7 

88.1 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

3500 

83.7 

87.6 

88.5 

88.8 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

3000 

85.2 

89.1 

90.1 

90.4 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

2500 

85.4 

89.5 

90-5 

90.9 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

2000 

86.7 

91.1 

92.3 

92.7 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

1800 

86.7 

91.1 

92.3 

92.7 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

1500 

87.7 

92.5 

94.0 

94.6 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

1200 

88.1 

92.9 

94.4 

95.1 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1000 

88.3 

93.1 

94.9 

95.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

900 

88.3 

93.1 

94.9 

95.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97-1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

800 

88.4 

93.2 

95.3 

96.2 

97,6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

700 

88.5 

93.8 

95.9 

97.0 

98.6 

98.6 

98-6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

600 

88.6 

93.9 

96.0 

97.1 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

500 

88.6 

94.0 

96.1 

97.2 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98-9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

400 

88.7 

94.1 

96.2 

97.3 

99.0 

99-0 

99.2 

99.4 

99-4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

88.7 

94.1 

96.2 

97.3 

99-0 

99,0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

88.7 

94.1 

96.2 

97-3 

99-0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

88.7 

94.1 

96.2 

97.3 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

88.7 

94.1 

96.2 

97.3 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBBR  CP  OSSERVATIOHS  930 
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OPERmilC  lOCmOH  *A'  PRUCBITEAGB  FRBQUEHCir  OF  OCCimRERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

TOAFEDtC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIAOnOH  NUMBER: 

747880 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/IAMPA 

7L 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

15-17 

<XIL1N6 

VISIBILITY  IN  STAIVEB 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

57.7 

59.0 

59.2 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GB 

20000 

68.4 

69.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

es 

ISOOO 

69.1 

70.4 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

CB 

16000 

69.4 

70.6 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

CB 

14000 

69.9 

71.2 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

CB 

12000 

71.5 

72.8 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

10000 

74.8 

76.3 

76.6 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GS 

9000 

75.3 

76.8 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GB 

8000 

78.0 

79.6 

79.8 

79.9 

80.0 

80e0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GS 

7000 

79.6 

81.2 

81.4 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GS 

6000 

80.2 

81.8 

82.0 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GS 

5000 

82.2 

83.8 

84.0 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

4500 

83.2 

84.8 

85.1 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

4000 

84.8 

86.8 

87.4 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

3500 

85.4 

87.3 

88.0 

88.5 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GS 

3000 

86.8 

88.8 

89.5 

90.1 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GS 

2500 

87.7 

89.9 

90.5 

91.2 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GS 

2000 

88.8 

91.1 

91.9 

92.6 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

1800 

89.1 

91.4 

92.4 

93.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GS 

1500 

90.4 

92.7 

93.7 

94.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

1200 

90.8 

93.0 

94.0 

94.6 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

1000 

91.3 

93.5 

94.6 

95.6 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97-0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

900 

91.4 

93.9 

94.9 

95.9 

97.0 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97-5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

800 

91.4 

94.0 

95.1 

96.0 

97.1 

97.2 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

700 

91.4 

94.1 

95.2 

96.1 

97.2 

97.3 

97.8 

98.0 

98.0 

98. 1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GS 

600 

91.4 

94.2 

95.3 

96.2 

97.3 

97.4 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

500 

91.4 

94.3 

95.5 

96.5 

97.6 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

98-7 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GS 

400 

91.4 

94.3 

95.6 

96.6 

97.8 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

300 

91.4 

94.3 

95.6 

96.6 

97.8 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

91.4 

94.3 

95.6 

96.6 

97.8 

98.1 

99.1 

99.2 

S..2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

GB 

100 

91.4 

94.3 

95.6 

96.6 

97.8 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GS 

000 

91.4 

94.3 

95.6 

96.6 

97.8 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TODUL  HOMSER  OP  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  105 


USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  284 


OPERKTIHG  LOCItTIOII  'A* 
0SAFBIAC.  ABBEVILLE  RC 


PERCERTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGM  NUMBER:  747880  STATIOR  NAME:  MACDILL  AJFB/TAHPA  FL 

LST  TO  OTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 
MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

58.8 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

CB 

20000 

68.0 

69.1 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

18000 

68.0 

69.1 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

16000 

68.0 

69.1 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

14000 

68.5 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

6S 

12000 

69.4 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

10000 

73.3 

74.5 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

6B 

9000 

74.3 

75.5 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

8000 

76.7 

77.8 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

70-2 

GE 

7000 

78.3 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

6000 

79.2 

80.4 

80.8 

eo.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GK 

5000 

80.6 

81.8 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

4500 

82.3 

83.4 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

4000 

85.2 

86.9 

87.3 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

3500 

88.6 

90.3 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

3000 

89.0 

90.9 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

2500 

89.4 

91.2 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

2000 

89.9 

91.9 

92.8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

1800 

90.0 

92.0 

92.9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

1500 

91.6 

93.8 

94.7 

94.7 

94.9 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

1200 

91.9 

94.1 

95.2 

95.2 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

1000 

92.4 

94.6 

96.0 

96.0 

96.8 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

900 

92.4 

94.6 

96.0 

96.0 

96.8 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

800 

92.4 

94.6 

96.0 

96.1 

97.0 

97.3 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

700 

92.5 

94.7 

96.1 

96.2 

97.2 

97.5 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

600 

92.5 

94.7 

96.2 

96.5 

97.5 

97.8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

500 

92.6 

94.8 

96.5 

96.8 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

400 

92.6 

94.8 

96.5 

96.9 

98.1 

98.4 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

300 

92.6 

94.8 

96.5 

96.9 

98.2 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

200 

92.6 

94.8 

96.5 

96.9 

98.2 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

100 

92.6 

94.8 

96.5 

96.9 

98.2 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

GE 

000 

92.6 

94.8 

96.5 

96.9 

98.2 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  930 
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OPBIUIXIIIC  liOCKnOH  *A'  PEBCEHTfcCB  FREQUERCY  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

uskfbxm:.  rshbvillb  hc  froh  hourly  observations 


SXKnOH  HUWER: 

747880 

STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

PERIOD 

OF  RECORD:  AUG  80  - 

JUL  90 

LST 

TO  UTC: 

♦  5 

MONTH; 

DEC 

HOURS: 

21-23 

CBILIII6 

visiBn.iTy  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  OIL 

59.5 

60.9 

61.7 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.5 

62.5 

62.6 

62.9 

GB 

20000 

66.2 

67.7 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.4 

69-4 

69.5 

69.8 

6B 

18000 

66.3 

67.8 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.5 

69.5 

69.6 

69.9 

GB 

IGOOO 

66.3 

67.8 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.5 

69-5 

69.6 

69.9 

GB 

14000 

66.5 

68.0 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

70.0 

at 

12000 

67.6 

69.1 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70-4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.8 

70.8 

70.9 

71.2 

GB 

lOOOO 

69.8 

71.5 

72.4 

72.5 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.2 

73.5 

GB 

9000 

70.8 

72.5 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.2 

74.5 

CB 

8000 

72.8 

74.5 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76-1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.5 

76.8 

CE 

7000 

73.7 

75.4 

76.2 

76.3 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.6 

GB 

6000 

74.3 

76.1 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.4 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.1 

78.4 

CE 

SOOO 

76.5 

78.4 

79.2 

79.4 

79.5 

79.5 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.3 

80.6 

CB 

4900 

78.4 

80.3 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

82.2 

82.2 

82.3 

82.6 

CB 

4000 

81.1 

83.1 

84.1 

84.2 

84.4 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.3 

85.6 

CE 

3500 

83.3 

85.4 

86.3 

86.5 

86.7 

86.7 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.4 

87-4 

87.5 

87.8 

GB 

3000 

85.3 

87.3 

88.3 

88.5 

88.7 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.9 

GB 

2900 

86.1 

88.2 

89.5 

89.7 

89.9 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90-4 

90.6 

90.6 

90.8 

91.1 

GB 

2000 

87.2 

89.4 

90.9 

91.1 

91.3 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

91-8 

91.9 

91.9 

92.2 

92-2 

92.3 

92.6 

GB 

1800 

87.3 

89.5 

91.0 

91.2 

91.4 

91.4 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.4 

92.7 

GB 

1500 

87.8 

90.0 

91.5 

91.7 

91.9 

91.9 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.9 

93.2 

1200 

88.2 

90.3 

91.8 

92.0 

92.3 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.5 

GB 

1000 

89.0 

91.3 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.8 

93.9 

93.9 

94-0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94,7 

GB 

900 

89.0 

91.3 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.7 

6B 

800 

89.2 

91.5 

93.5 

94.0 

94.5 

94.5 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95-7 

96.0 

GB 

700 

89.5 

91.7 

93.9 

94.5 

95.1 

95.1 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.6 

GB 

600 

89.5 

91.7 

93.9 

94.5 

95.2 

95.2 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.7 

GB 

500 

89.7 

91.9 

94.1 

95.1 

95.9 

95.9 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.4 

GE 

400 

89.7 

91.9 

94.1 

95.1 

96.2 

96.2 

96.8 

96.9 

96.9 

97.1 

97-2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.8 

GB 

300 

89.7 

92.0 

94.4 

95.4 

96.6 

96.6 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.1 

98.5 

GB 

200 

89.7 

92.0 

94.4 

95.4 

96.7 

96.7 

97.2 

97.5 

97.5 

97.8 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

99.0 

GB 

100 

89.7 

92.0 

94.4 

95.4 

96.7 

96.7 

97.2 

97.6 

97.6 

98.0 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

99.0 

99.8 

GB 

000 

89.7 

92.0 

94.4 

95.4 

96.7 

96.7 

97.2 

97.6 

97.6 

98.0 

98.3 

98.3 

98.8 

98.8 

99.0 

100.0 

Tosu.  miHBBt  OP  cmsamaraiB  930 
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OPBRKTIIIG  LOCKriOR  'A* 
USAFEXAC,  ASBEVIUE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILIH6 

IH 

FEET 

1  ^ 

\  7 

GB 

6 

GB 

5 

CB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

55.0 

57.0 

58.1 

58.7 

59.3 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

es 

20000 

62.5 

64.8 

66.1 

66.7 

67.3 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67-8 

67.8 

67.9 

GE 

18000 

62.8 

65.1 

66.4 

67.0 

67.6 

67.7 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

GE 

16000 

62.8 

65.2 

66.4 

67.0 

67.7 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

GB 

14000 

63.3 

65.6 

66.9 

67.5 

68.2 

68.3 

68.4 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

GB 

12000 

64.5 

66.9 

68.2 

68.8 

69.5 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

GE 

10000 

66.9 

69.4 

70.7 

71.4 

72.1 

72.2 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

GE 

9000 

67.5 

70.1 

71.4 

72.0 

72.8 

72.8 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

GB 

8000 

69.2 

71.8 

73.1 

73.8 

74.5 

74.6 

74.8 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75-1 

75.1 

75.2 

GE 

7000 

70.1 

72.7 

74.0 

74.7 

75.4 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

GE 

6000 

70.7 

73.4 

74.7 

75.4 

76.2 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

GB 

SOOO 

72.5 

75.3 

76.7 

77.4 

78.2 

78.3 

78.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

GE 

4500 

74.0 

76.9 

78.3 

79.0 

79.8 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

GB 

4000 

77.0 

80.2 

81.8 

82.6 

83.5 

83.6 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.3 

GE 

3500 

78.4 

81.6 

83.4 

84.3 

85.3 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

GE 

3000 

79.9 

83.2 

85.0 

86.0 

87.1 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

GB 

2500 

80.8 

84.2 

86.0 

87.1 

88.1 

88.3 

88.5 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

GB 

2000 

81.7 

85.2 

87.3 

88.4 

89.4 

89.6 

89.9 

89.9 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

GB 

1800 

81.7 

85.3 

87.4 

88.5 

89.6 

89.7 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

GE 

1500 

82.5 

86.2 

88.3 

89.5 

90.6 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

OB 

1200 

83.0 

86.7 

89.0 

90.1 

91.3 

91.5 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

GB 

1000 

83.5 

87.4 

89.8 

91.0 

92.3 

92.4 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93-1 

93.2 

93.3 

GE 

900 

83.8 

87.8 

90.2 

91.5 

92.8 

93.0 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

GE 

800 

84.0 

88.1 

90.6 

92.1 

93.6 

93.8 

94.2 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

OB 

700 

84.4 

88.6 

91.4 

92.8 

94.5 

94.7 

95.2 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

GB 

600 

84.5 

88.8 

91.7 

93.2 

95.0 

95.2 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

GB 

500 

84.6 

88.9 

91.9 

93.6 

95.5 

95.8 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GB 

400 

84.6 

89.0 

92.1 

93.8 

95.9 

96.1 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97-5 

97.6 

97.8 

GB 

300 

84.6 

89.0 

92.2 

93.8 

96.0 

96.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.3 

GE 

200 

84.6 

89.0 

92.2 

93.8 

96.0 

96.3 

97.2 

97.5 

97.5 

97.9 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

98.7 

99.1 

GE 

100 

84.6 

89.0 

92.2 

93.9 

96.0 

96.3 

97.2 

97.6 

97.6 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.1 

99.7 

GB 

000 

84.6 

89.0 

92.2 

93.9 

96.0 

96.3 

97.2 

97.6 

97.6 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

98.8 

99.1 

100.0 

lOENL  HUMBER  CP  OBSERVATIOHS  7440 
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OPERKTHIG  lACKnOR  *A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PEECERTAGB  FKEQUEHCy  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUl  90 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

6B 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

HILBS 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

60.7 

63.5 

64.5 

65.0 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

GE 

20000 

70.9 

74.2 

75.3 

75.8 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

6B 

18000 

71.1 

74.4 

75.5 

76-1 

76.4 

76.4 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE 

16000 

71.2 

74.5 

75.7 

76.2 

76.5 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

es 

14000 

72.0 

75.3 

76.5 

77.0 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

GE 

12000 

73.7 

77.1 

78.3 

73.8 

79.2 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

cs 

lOOOO 

76.6 

80.2 

81.5 

82.1 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.  B 

82.8 

GE 

9000 

77.3 

80.9 

82.2 

82.8 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83,4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GE 

8000 

79.1 

82.8 

84.2 

84.8 

85.2 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

7000 

79.6 

83.4 

84.8 

85.4 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

GE 

6000 

79.9 

83.8 

85.1 

85.8 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

«X 

SOOO 

80.9 

84.8 

86.2 

86.9 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

«S 

4500 

81.5 

85.4 

86.8 

87.5 

87.9 

88.0 

86.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

6S 

4000 

83.5 

87.7 

89.2 

89.9 

90.3 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

GE 

3500 

84.4 

88.7 

90.2 

91.0 

91.4 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

GE 

3000 

85.7 

90.1 

91.7 

92.6 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

2500 

86.2 

90.7 

92.4 

93.2 

93.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GE 

2000 

86.9 

91.4 

93.1 

94.0 

94.7 

94.7 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

6B 

1800 

87.0 

91.5 

93.2 

94.1 

94.8 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95-3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

OB 

1500 

87.4 

91.9 

93.8 

94.7 

95.4 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GX 

1200 

87.7 

92.4 

94.2 

95.2 

95.9 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

GE 

1000 

88.0 

92.7 

94.6 

95.6 

96.4 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

900 

88.2 

92.9 

94.8 

95.9 

96-7 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

GB 

800 

88.3 

93.1 

95.1 

96.1 

96.9 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

700 

88.4 

93.2 

95.3 

96.4 

97.3 

97.4 

97.7 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

GE 

600 

88.5 

93.3 

95.4 

96.5 

97.5 

97.6 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

500 

88.5 

93.4 

95.5 

96.7 

97.7 

97.9 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GE 

400 

88.5 

93.4 

95.6 

96.8 

97.9 

98.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

300 

88.5 

93.4 

95.6 

96.9 

97.9 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

GE 

200 

88.5 

93.5 

95.7 

96.9 

98.0 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

99,1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

GE 

100 

88.5 

93.5 

95.7 

96.9 

98.0 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

GE 

000 

88.5 

93.5 

95.7 

96.9 

98.0 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

100.0 

IDEAL  HUMBER  OF  OBSERVKnORS:  87643 
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oPERKnm:  locktioii  *a- 
USAFEnC,  ASBBVUXE  RC 


FBRCERTAGE  FRBQUERCT  OP  OCCURREHCE  OF  SKY  COVER 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOnS 


SranOR  mMBER:  747880  STATIOR  RAMS: 

LSI  TO  UTC:  ♦ 

HACDILL  AFB/TAKPA  FL 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD: 

JMf  BOimS: 

AUG  80 

:ALL 

BOORS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTSa  CT  PARTIAL 

OBSCURATIOR  1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

37.7 

25.1 

17.3 

15.5 

4.4 

37.2 

2.3 

930 

03-05 

35.6 

20.3 

19.0 

18.0 

7.1 

44.1 

3.5 

930 

06-08 

21.9 

27.1 

23.4 

18.1 

9.5 

51.0 

4.3 

930 

09-11 

18.1 

31.2 

25.5 

20.0 

5.3 

50.8 

5.4 

930 

12-14 

12.5 

40.4 

26.6 

18.1 

.4 

47.1 

1.9 

930 

15-17 

12.4 

41.4 

30.1 

15.9 

.2 

46.2 

1.0 

930 

18-20 

19.5 

43.3 

21.0 

15.7 

.5 

37.2 

1.0 

930 

21-23 

32.6 

31.7 

16.0 

17.8 

1.8 

35.7 

1.5 

930 

AU. 

BOORS 

23.8 

32.6 

22.6 

17.4 

3.7 

43.7 

2.6 

7440 

HONTH:  FEB  EDURS:  AU. 


00-02 

35.0 

25.5 

18.6 

19.1 

1.8 

39.5 

1.3 

846 

03-05 

29.9 

25.4 

20.8 

21.0 

2.8 

44.7 

2.4 

846 

06-08 

21.0 

28.4 

26.4 

20.9 

3.3 

50.6 

5.6 

846 

09-11 

15.1 

34.0 

30.9 

18.2 

1.8 

50.8 

3.7 

846 

12-14 

12.7 

41.1 

31.4 

14.9 

46.3 

.8 

845 

15-17 

12.6 

39.1 

33.1 

15.1 

48.2 

.5 

846 

18-20 

15.4 

39.7 

28.7 

15.8 

.4 

44.9 

.1 

846 

21-23 

28.4 

31.1 

20.0 

19.9 

.7 

40.5 

.1 

846 

ALL 

BOURS 

21.3 

33.0 

26.2 

18.1 

1.3 

45.7 

1.8 

6767 

USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  2B9 


OPBRKTIIIG  lOCKTIOR  *A* 
OSAFBXHC,  ASBBVILLB  RC 


PERCERXAGE  FRBQUKHCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOH 

lUMBER:  747880  STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  + 

KACDILL  AFB/TAHPA  FL 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

MAR  HOURS: 

AUG  80 

ALL 

SOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

AIRHAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

Cr  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

30.9 

32.9 

19.1 

15.9 

1.2 

36.2 

.9 

930 

03-05 

28.9 

32.6 

20.8 

16.1 

1.6 

38.5 

2.5 

930 

06-08 

19.7 

33.1 

27.5 

18.0 

1.7 

47.2 

4.8 

930 

09-11 

16.6 

34.6 

31.3 

17.2 

.3 

48.8 

2.8 

930 

12-14 

11.0 

44.3 

27.5 

17.2 

44.7 

.2 

930 

15-17 

11.1 

43.7 

27.7 

17.5 

45.3 

.2 

930 

18-20 

15.5 

41.2 

26.9 

16.5 

43.3 

.2 

930 

21-23 

30.9 

34.1 

17.4 

17.5 

.1 

35.1 

.9 

930 

ALL 

Bcxms 

20.6 

37.1 

24.8 

17.0 

.6 

42.4 

1.6 

7440 

MONTE: 

APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

41.0 

31.4 

16.9 

10.7 

27.6 

.3 

900 

03-05 

41.9 

30.1 

17.4 

10.3 

.2 

28.0 

1.1 

900 

06-08 

23.4 

39.0 

25.9 

11.3 

.3 

37.6 

2.3 

900 

09-11 

16.9 

46.6 

25.8 

10.6 

.2 

36.6 

.3 

900 

12-14 

11.9 

53.9 

21.9 

12.3 

34.2 

.3 

900 

15-17 

14.9 

49.0 

25.2 

10.9 

36.1 

.3 

900 

18-20 

20.8 

45.7 

21.8 

11.8 

33.5 

.1 

900 

21-23 

36.4 

35.0 

18.1 

10.4 

28.6 

.2 

900 

ALL 

BOORS 

25.9 

41.3 

21.6 

11.0 

.1 

32.8 

.6 

7200 
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0FERAT1II6  LOCATIOn 
USAFE1AC,  ASHBVILLB  IfC 


PSRCKHTAGB  FREQ(JE!fCY  OP  OCCUHREIICE  OF  SKY  COVER 
FPOH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXRTIGN  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO 

urc:  ♦  5 

MONTE: 

MAY  BOURS: 

ALL 

BOURS 

(LST) 

CLBAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

or  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.1 

44.2 

15.8 

6.9 

22.7 

930 

03-05 

34.4 

41.8 

15.9 

7.8 

23.8 

.5 

930 

06-08 

15.8 

49.4 

27.5 

7.2  .1 

34.8 

.3 

930 

09-11 

11.7 

57.1 

24.1 

7.1 

31.2 

.8 

930 

12-14 

3.9 

60.6 

27.6 

7.8 

35.5 

1.2 

930 

15-17 

5.6 

53.0 

33.7 

7.7 

41.4 

.8 

930 

18-20 

8.4 

49.9 

32.9 

8.8 

41.7 

930 

21-23 

21.9 

49.5 

20.8 

7.7  .1 

28.6 

930 

ALL 

BOURS 

16.9 

50.7 

24.8 

7.6  .0 

32.5 

.4 

7440 

MONTH: 

Jun  BOURS: 

ALL 

00-02 

19.0 

48.4 

24.0 

8.6 

32.6 

.3 

900 

03-05 

18.6 

52.4 

23.2 

5.8 

29.0 

.6 

900 

06-08 

6.3 

49.0 

37.6 

7.1 

44.7 

1.7 

900 

09-11 

3.4 

52.4 

35.2 

8.9 

44.1 

1.0 

900 

12-14 

.9 

52.6 

37-4 

9.0  .1 

46.6 

1.1 

900 

15-17 

1.2 

39.9 

47.0 

11.9 

58.9 

.8 

900 

18-20 

1.4 

36.8 

46.7 

15.0  .1 

61. 8 

.6 

900 

21-23 

7.8 

44.1 

31.9 

16.2 

48.1 

.2 

900 

ALL 

BOURS 

7.3 

47.0 

35.4 

10.3  .0 

45.7 

.8 

7200 
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aPBRUinG  LOCKTIOH  *A* 
USAFBIK,  ASHEVILLE  RC 


PBRCEinAGE  frequeucy  of  occurkercb  op  sky  cover 
FROM  HOURLY  OBSERVAXIORS 


SXXriOR  miHBER:  747880 

STATIOR 

LST  to 

RAHE: 

OTC:  ♦ 

HACDILL  AFB/IAMPA  FL 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

JUL  HOURS: 

AUG  80 

ALL 

HOURS 

(LSI) 

CLEAR  SCA^TORED 

BROKEI 

AIRWAY  CLASSES 

1  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOH 

CT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

11.1 

50.6 

30.0 

8.3 

38.3 

.3 

930 

03-05 

15.7 

60.3 

19.5 

4.5 

24.0 

.2 

930 

06-08 

2.7 

58.0 

34.2 

5.2 

39.4 

1.7 

930 

09-11 

2.4 

53.1 

35.3 

9.2 

44.5 

1.4 

930 

12-14 

47.3 

43.2 

9.4  .1 

52.7 

1.3 

930 

15-17 

31.4 

51.1 

17.4  .1 

68.6 

.9 

930 

18-20 

.2 

20.9 

50.2 

28.7 

78.9 

.6 

928 

21-23 

3.2 

39.2 

36.8 

20.8 

57.6 

.4 

927 

ALL 

BOORS 

4.4 

45.1 

37.5 

12.9  .0 

50.5 

.9 

7435 

HORIB: 

AUG  HOURS: 

ALL 

00-02 

12.0 

49.7 

29.2 

9.0 

38.3 

930 

03-05 

19.5 

57.5 

15.1 

8.0 

23.0 

930 

06-08 

1.8 

59.9 

31.2 

7.1 

38.3 

1.6 

930 

09-11 

.4 

56.6 

34.8 

8.1  .1 

43.0 

1.5 

930 

12-14 

47.7 

40.4 

11.8 

52.3 

.6 

930 

15-17 

.1 

30.2 

52.2 

17.4  .1 

69.7 

1.1 

930 

18-20 

.4 

21.7 

54.7 

23.1 

77.8 

.8 

930 

21-23 

5.3 

36.5 

35.9 

22.4 

58.3 

.2 

930 

ALL 

Kxms 

4.9 

45.0 

36.7 

13.4  .0 

50.1 

.7 

7440 
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OFEmriRG  LOCKTIOn  *A* 
USAFEraC,  ASHBVILLB  RC 


FERCERTAGE  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  RUNBER:  747880 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

UTCs  + 

HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

5 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

SEP  BOURS: 

AUG  80 

ALL 

aouRs 

(LST) 

1  CLEAR  SCXnSRED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

or  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

22.2 

41.4 

22.7 

13.7 

36.3 

900 

03-05 

24.1 

47.2 

18.6 

10.1 

28.7 

.2 

900 

06-08 

7.4 

53.8 

29.7 

9.1 

38.8 

1.3 

900 

09-11 

4.2 

54.7 

31.9 

9.1 

.1 

41.1 

1.3 

900 

12-14 

.1 

52.4 

34.7 

12.8 

47.4 

.9 

900 

15-17 

.3 

44.3 

39.0 

16.3 

55.3 

.2 

900 

18-20 

2.0 

37.6 

39.8 

20.7 

60.4 

900 

21-23 

11.6 

39.6 

31.0 

17.9 

48.9 

900 

AZX 

aouRs 

9.0 

46.4 

30.9 

13.7 

.0 

44.6 

.5 

7200 

MONTH: 

OCT  HOURS: 

ALL 

00-02 

38.7 

35.7 

17.4 

7.8 

.3 

25.6 

930 

03-05 

35.9 

36.5 

19.2 

8.0 

.4 

27.6 

930 

06-08 

18.6 

47.6 

24.1 

9.1 

.5 

33.8 

1.8 

930 

09-11 

15.1 

53.3 

21.0 

10.3 

.3 

31.6 

1.4 

930 

12-14 

6.0 

59.6 

24.2 

10.1 

.1 

34.4 

.2 

9'0 

15-17 

5.2 

54.7 

30.6 

9.5 

40.1 

930 

18-20 

13.1 

49.2 

26.3 

11.3 

37.6 

930 

21-23 

31.7 

38.5 

19.2 

10.5 

29.8 

930 

ALL 

BOURS 

20.5 

46.9 

22.8 

9.6 

.2 

32.6 

.4 

7440 
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oraiWTiiiG  locKnoit  *a' 

osafbzk:,  ashbvius  k 


FERCSRIAGB  FBBQUENCY  OF  OCCURKBRCB  SKY  COVER 
FRCH  HOURLY  (SSERVATIORS 


SZRnOH  miHBER:  747880  STATIOH 

LST  TO 

RAMB: 

OTC;  ♦ 

HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

5 

PERIOD 

HONTH: 

OF  RECORD: 

NOV  HOURS: 

AUG  80 

ALL 

BOURS 

(LST) 

1  OSAR 

SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATZOR 

€?T  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

35.0 

30.1 

19.3 

14.7 

.9 

34.9 

.4 

900 

03-05 

35.0 

27.7 

19.1 

16.4 

1.8 

37.3 

2.1 

900 

06-08 

19.4 

35.3 

26.3 

16.2 

2.7 

45.2 

3.2 

900 

09-11 

15.1 

38.2 

28.4 

17.2 

1.0 

46.7 

3.7 

900 

12-14 

8.7 

48.7 

27.3 

15.1 

.2 

42.7 

.8 

900 

15-17 

7.3 

48.3 

28.2 

16.1 

44.3 

.2 

900 

18-20 

13.8 

42.3 

27.7 

16.2 

43.9 

.1 

900 

21-23 

31.1 

33.7 

20.2 

14.7 

.3 

35.2 

.3 

900 

ALL 

Boras 

20.7 

38.0 

24.6 

15.8 

.9 

41.3 

1.4 

7200 

H0I7TB: 

DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

32.3 

25.5 

24.5 

15.8 

1.9 

42.3 

2.7 

930 

03-05 

31.0 

25.9 

20.3 

19.8 

3.0 

43.1 

2.7 

930 

06-08 

19.4 

31.5 

27.1 

18.9 

3.1 

49.1 

3.1 

930 

09-11 

13.2 

35.3 

32.2 

17.8 

1.5 

51.5 

2.4 

930 

12-14 

9.9 

38.4 

34.1 

17.3 

.3 

51.7 

.5 

930 

15-17 

9.8 

38.8 

35.5 

15.5 

.4 

51.4 

.5 

930 

18-20 

16.9 

33.8 

33.8 

15.3 

.3 

49.4 

.2 

930 

21-23 

27.3 

30.8 

23.9 

17.1 

1.0 

41.9 

1.9 

930 

ALL 

BDURS 

20.0 

32.5 

28.9 

17.2 

1.5 

47.6 

1.8 

7440 
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OFERATine  UX»TION  'A*  PERCBirEAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFEIKC,  ASHEVnXE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBBR:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO 

UTC:  ♦  5 

MONTE:  ALL  HOURS: 

ALL 

BOORS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAY  CLASSES 

CWKRCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

29.0 

36.8 

21.3 

12.1 

.9 

34.3 

.7 

10956 

03-05 

29.2 

38.2 

19.1 

12.1 

1.4 

32.6 

1.3 

10956 

06-08 

14.8 

42.8 

28.4 

12.3 

1.8 

42.5 

2.6 

10956 

09-11 

11.0 

45.7 

29.7 

12.8 

.9 

43.3 

2.1 

10956 

12-14 

6.4 

48.9 

31.5 

13.0 

.1 

44.6 

.8 

10955 

15-17 

6.7 

42.8 

36.2 

14.3 

.1 

50.5 

.5 

10956 

18-20 

10.6 

38.5 

34.2 

16.6 

.1 

50.9 

.3 

10954 

21-23 

22.3 

37.0 

24.3 

16.1 

.3 

40.7 

.5 

10953 

ALL 

BOORS 

16.2 

41.3 

28.1 

13.7 

.7 

42.4 

1.1 

87642 
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TEMFERKtUEE  AHD  REUMIVE  HUKIOITY  SUHMMtIES 
TEMPEHASURE — CUMULATTVE  PERCERT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

these  sables  are  created  from  sumwry  of  day  data  and  give  cumulative 
POP  FOR  MAXIMUM,  MIHIHUH,  AND  MEAN  TStPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUmARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  S-DECREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GB  10,  BTC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  'GE  33*  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIORS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

ROTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TQIPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  OR  AWS  FCB«MS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF-OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  ’STATION  HISTORY" 
PAGE  FOR  DETAILED  INFOIMATIOR  ON  REPCBmNG  PRACTICES. 

MONTHLY  TSfPKRAlURES. 

ALSO  FROM  SUN1ARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  {*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90«  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S) 
WITH  ORB  OR  MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

KEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUIttARY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILASLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YBAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INOOMPLEIE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TEMPERATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS — DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  EIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  SOURS  COMBINED). 

-  BY  YBAB  (ALL  YBABS  AHD  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUMMARY  AHD  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

’ENGINEERING  WEATHER  DATA,’  AND  AWSP  105-56,  'METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.’ 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TStPERATURBS  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  SB  USED  WITH  CAUTION.  WHB<  THE  DRY  BULB  TEMFBRATURE  IS  BEUW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TEMPERATURES  ARE  NOT  RBPOKl'BD  (FMB-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LCWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SCMB  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TOiPERAXURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BUU  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURIRG  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUMMARIES  REPRESENT  THE  ’HIGH*  AND  'LW 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUmARIES 
ARB  INFLUENCB)  BY  THE  ABSENCE  OF  NIGHITIMB  TQ1PBRATURB  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  'WARM"  BIAS. 


TEMPERATURE  OONVERSIONS:  F  ■>  1.8C  *  32 

C  »  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  =  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  EUHIDITY — CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  lOt  INCRBtENTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MOinH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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OPSIUmG  lOCATICH  'A' 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC 


CUMULATIVE  PERCERTAGE  FREQUEBCT  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUW1ARY  OF  DAY  DATA 


STATIOH  NUMBER:  747S80  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAHFA  FL 

LST  TO  UTC:  +05 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  4105-9007 

ALL  HOURS :  ALL 

TBMP 

(OBG-P) 

JMI 

FEB 

NKR 

APR 

KAY 

jun 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

GS 

100 

.1 

.0 

GB 

95 

.6 

5.0 

4.4 

4.4 

1.8 

1.4 

CS 

90 

.1 

1.9 

20.1 

50.5 

59.4 

60.7 

46.1 

7.4 

.3 

20.7 

GE 

85 

.3 

1.7 

6.7 

28.8 

72.8 

92.6 

93.8 

94.4 

88.9 

52.3 

10.5 

1.1 

45.7 

GS 

80 

12.6 

17.1 

35.7 

69.2 

96.2 

99.0 

99.2 

99.3 

98.0 

82.8 

42.2 

15.5 

64.2 

6B 

75 

34.3 

40.9 

64.5 

88.7 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

94.6 

71.0 

41.7 

78.1 

CB 

70 

56.4 

63.5 

81.9 

96.8 

100.0 

100.0 

98.7 

86.9 

64.1 

87.5 

GB 

65 

74.8 

80.3 

92.4 

99.6 

99.6 

94.3 

80.8 

93.6 

6B 

60 

86.8 

89.9 

97.6 

99.9 

100.0 

98.3 

91.7 

97.1 

GB 

55 

95.0 

96.7 

99.3 

100.0 

99.6 

97.0 

99.0 

GE 

SO 

98.4 

99.0 

99.9 

99.9 

99.2 

99.7 

GE 

45 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.9 

GB 

40 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

35 

100.0 

100.0 

MKAR 

69.9 

71.4 

75.8 

b’ : .  1 

86.4 

89,3 

89.8 

89.9 

88.7 

83.8 

77.1 

71.5 

81.3 

SD 

8.50 

8.18 

6.98 

5.24 

3.63 

3.31 

3.15 

3.13 

3.51 

4.83 

6.72 

7.94 

9.43 

TOTAL  OBS 

1519 

1383 

1519 

1470 

1550 

1499 

1519 

1519 

1470 

1519 

1470 

1519 

17956 
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aaaaaaaaaaaaaa 


OPSRKnnG  lOCATIOR  'A'  CUMUIATIVE  PERCSlfTAGE  FREQUERCY  OP  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVHXB  NC  FRCH  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


SranOH  NUMBER:  747880 


STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL 


PERIOD  OF  RECORD:  4105-9007 


LST 

TO  UTC: 

♦  05 

HORTB: 

;  ALL 

HOURS: 

ALL 

-P) 

jah 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NCTV 

DEC 

ANN 

80 

.1 

2.4 

4.3 

5.4 

1.2 

1.1 

75 

.5 

5.2 

48.6 

68.7 

70.6 

55.3 

8.5 

.2 

21.6 

70 

.1 

.4 

3.2 

13.5 

59.5 

96.9 

99.6 

99.7 

96.8 

47.6 

9.9 

1.2 

44.4 

65 

7.6 

11.1 

24.8 

51.6 

90.7 

99.8 

100-0 

100.0 

99.7 

76.6 

33.7 

12.0 

59.3 

60 

25.7 

30.6 

52.0 

79.7 

99.0 

99.9 

100.0 

90.5 

60.2 

34.5 

72.9 

55 

45.6 

50.9 

74.4 

93.9 

100.0 

99.9 

97.0 

77.9 

53.1 

62.9 

50 

64.0 

72.5 

88.4 

98.9 

100.0 

99.5 

89.9 

70.6 

90.4 

45 

79.6 

87.2 

96.0 

99.8 

99.9 

96.1 

84.5 

95.3 

40 

91.8 

95.1 

99.5 

100.0 

100.0 

99.1 

94.2 

98.3 

35 

97.0 

99.1 

99-9 

99.9 

98.2 

99.5 

33 

98.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.1 

99.8 

30 

99.2 

100.0 

100.0 

99.9 

99.5 

99.9 

25 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

20 

100.0 

100.0 

TSMP 


MEAN 

52.6 

54.2 

58.9 

63.9 

69.7 

74.4 

75.6 

75.8 

74.6 

68.0 

60.3 

54.3 

65.3 

SD 

8.91 

8.17 

7.17 

5.35 

3.59 

2.70 

2.32 

2.29 

2.48 

5.74 

7.75 

8.91 

10.46 

TOTAL  OBS 

1519 

1383 

1519 

1470 

1550 

1499 

1519 

1519 

1470 

1519 

1470 

1519 

17956 
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gpemthic  locAnoH  *a’ 
USAFRHC,  ASBEVILLB  RC 


CUMULATIVB  PKRCBBTAGB  FRBQUBWCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA 


SrailOR  RIMBER:  747880  STATIOR  NAME:  HACDILL  AF8/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD;  4105-9007 


LST  TO  Urc: 

♦  05 

MDNTB: 

ALL 

BOUPS: 

ALL 

TWP 

(DBG-F) 

JM 

FEB 

WiR 

APR 

my 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

GS 

90 

.2 

.1 

.0 

CB 

85 

.8 

15.2 

23.4 

25.9 

13.1 

.3 

6.6 

GB 

.3 

3.5 

38.4 

84.1 

92.4 

93.0 

83.1 

25.7 

1.6 

.1 

35.4 

GE 

75 

1.3 

3.9 

13.7 

40.7 

88.2 

99.7 

99.9 

100.0 

98.9 

68.9 

21.4 

4.2 

53.8 

GB 

70 

18.4 

23.4 

44.3 

76.8 

98.8 

99.9 

100.0 

99.9 

90.1 

54.4 

25.1 

69.6 

GB 

65 

40.9 

46.1 

71.7 

93.5 

100.0 

100.0 

100.0 

97.0 

76.4 

48.7 

81.4 

GB 

60 

60.5 

69.8 

87.2 

99.0 

99.7 

89.2 

68.5 

89.6 

GB 

55 

78.3 

84.6 

95.6 

99.6 

100.0 

95.8 

84.3 

94.9 

GB 

50 

90.8 

94.6 

98.7 

100.0 

99.0 

93.9 

98.1 

GB 

45 

97.4 

98.6 

99.9 

99.8 

98.3 

99.5 

GB 

40 

98.9 

99.9 

100.0 

100.0 

99.5 

99.9 

GB 

35 

99.9 

100.0 

99.9 

100.0 

GB 

33 

99.9 

99.9 

100.0 

GS 

30 

100.0 

100.0 

100.0 

ISAII 

61.4 

63.0 

67.5 

72.7 

78.3 

82.0 

82.8 

83.0 

81.8 

76.1 

68.9 

63.1 

73.4 

8D 

8.29 

7.73 

6.63 

4.82 

3.14 

2.54 

2.31 

2.30 

2.63 

4.91 

6.91 

8.04 

9.72 

TOSa  OBS 

1519 

1383 

1519 

1470 

1550 

1499 

1519 

1519 

1470 

1519 

1470 

1519 

17956 
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OPERKnilG  lACKCION  'A' 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  EC 


HOEIBLY  HAXIMUN  TBfPERAIVRES  IN  FAHPENHBIT 
FROM  SUWIARy  OF  DAY  DATA 


STATICH  HUMBER:  747880  STATION  RAMS:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4105-9007 


LST 

TO  UTC: 

+05 

MONTB: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MKR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

41 

92 

93 

92 

95 

93 

93 

85 

86 

95* 

42 

80 

80 

85 

89 

91 

95 

98 

97 

95 

90 

90 

83 

98 

43 

84 

84 

89 

92 

93 

97 

94 

95 

96 

87 

88 

84 

97 

44 

80 

86 

88 

92 

94 

95 

96 

97 

96 

94 

84 

81 

97 

45 

77 

84 

90 

91 

96 

96 

93 

93 

92 

91 

86 

79 

96 

46 

81 

81 

84 

89 

93 

97 

93 

97 

93 

90 

88 

84 

97 

47 

86 

76 

82 

91 

92 

93 

93 

94 

89 

86 

82 

94* 

48 

80 

82 

87 

88 

92 

98 

94 

92 

94 

92 

90 

87 

98 

49 

83 

84 

89 

90 

92 

95 

95 

93 

94 

90 

84 

81 

95 

50 

83 

86 

87 

88 

91 

96 

94 

95 

92 

90 

88 

78 

96 

51 

81 

80 

86 

89 

93 

98 

98 

95 

95 

92 

86 

85 

98 

52 

82 

79 

86 

88 

95 

98 

95 

95 

96 

89 

81 

79 

98 

S3 

79 

81 

84 

88 

94 

96 

95 

94 

91 

86 

84 

82 

96 

54 

81 

84 

85 

89 

92 

94 

96 

96 

94 

92 

80 

79 

96 

55 

82 

82 

85 

88 

95 

94 

95 

95 

95 

91 

83 

81 

95 

56 

78 

81 

82 

89 

93 

93 

98 

95 

93 

89 

85 

86 

98 

57 

83 

85 

82 

89 

96 

95 

94 

96 

94 

88 

87 

79 

96 

58 

73 

74 

79 

93 

94 

95 

95 

94 

97 

93 

89 

81 

97 

59 

83 

85 

85 

89 

92 

94 

93 

93 

92 

92 

88 

82 

94 

60 

81 

SO 

85 

88 

92 

93 

95 

95 

92 

90 

85 

80 

95 

61 

77 

84 

86 

85 

92 

92 

92 

94 

93 

89 

90 

83 

94 

62 

82 

85 

85 

89 

91 

92 

93 

94 

94 

91 

81 

79 

94 

63 

79 

76 

84 

86 

91 

95 

95 

91 

94 

90 

81 

79 

95 

64 

78 

78 

84 

88 

90 

95 

95 

94 

92 

88 

85 

83 

95 

65 

80 

81 

S3 

89 

92 

95 

92 

93 

92 

89 

81 

77 

95 

66 

79 

82 

81 

87 

88 

90 

93 

92 

92 

89 

83 

81 

93 

67 

81 

80 

84 

90 

91 

93 

91 

91 

91 

86 

82 

82 

93 

68 

80 

77 

81 

88 

92 

90 

93 

94 

93 

90 

84 

80 

94 

69 

80 

77 

81 

86 

89 

97 

94 

93 

90 

87 

80 

76 

97 

70 

79 

78 

82 

89 

90 

90 

93 

94 

93 

88 

82 

81 

94 

71 

82 

84 

81 

90 

91 

95 

95 

97 

97 

92 

89 

83 

97 

72 

83 

81 

84 

89 

91 

95 

96 

97 

94 

92 

88 

87 

97 

73 

83 

79 

86 

86 

90 

96 

93 

92 

92 

92 

87 

82 

96 

74 

83 

86 

89 

87 

92 

94 

91 

93 

94 

91 

87 

81 

94 

75 

84 

84 

86 

92 

95 

94 

94 

93 

93 

90 

87 

80 

95 
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OPBMIIIIG  LOCKnOH  'A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  EC 


MOinHLY  MAXIMUM  TEMPERATUEES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STAnOM  HUMBER:  747880  STATIOR  HANS:  MACDILL  AFB/TAMPA  PL  PERICE)  OF  RECORD:  4105-9007 


LST  TO  UFC: 

♦05 

MONTH: 

ALL  HOURS:  ALL 

YEAR 

JAH 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

81 

85 

87 

89 

92 

92 

93 

92 

91 

88 

80 

83 

93 

77 

73 

79 

86 

88 

95 

95 

95 

92 

92 

90 

84 

82 

95 

78 

78 

72 

83 

87 

91 

93 

93 

93 

94 

90 

86 

89 

94 

79 

79 

85 

83 

88 

95 

97 

96 

93 

91 

86 

86 

84 

97 

80 

83 

78 

86 

89 

92 

95 

96 

96 

94 

89 

86 

78 

96 

81 

71 

84 

84 

90 

92 

100 

95 

94 

90 

88 

87 

83 

100 

82 

84 

86 

87 

90 

91 

94 

92 

93 

93 

89 

84 

86 

94 

83 

79 

83 

84 

85 

92 

91 

95 

95 

95 

91 

83 

82 

95 

84 

80 

82 

83 

88 

91 

93 

93 

93 

93 

90 

87 

84 

93 

85 

84 

85 

85 

90 

92 

99 

97 

93 

91 

91 

87 

81 

99 

86 

76 

81 

87 

91 

96 

94 

94 

93 

92 

92 

89 

84 

96 

87 

80 

83 

81 

85 

92 

96 

95 

94 

92 

85 

85 

81 

96 

88 

79 

81 

83 

85 

93 

95 

99 

97 

96 

92 

90 

83 

99 

89 

84 

86 

90 

89 

96 

96 

95 

95 

94 

91 

87 

80 

96 

90 

87 

86 

89 

88 

94 

95 

96 

96* 

OraATBST 

87 

mm 

90 

93 

96 

100 

99 

97 

97 

94 

90 

89 

100 

TOTAL  OBS 

1519 

1383 

1519 

1470 

1550 

1499 

1519 

1519 

1470 

1519 

1470 

1519 

17956 

THE  CHEAXEST  VALUE  OF  100  OCCURRED  OH  06/17/81 

HOTS:  *THE  VALUE  IS  BASED  OR  A  MQHTB  WITH  LESS  THAH  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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oFEmnuG  uxxrioH  -a* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


HCmHLY  MIEIMUM  TS1PERATURBS  IN  FAHBERHEIT 
FBOH  SlMtARY  OF  DAY  DATA 


STATIGII  HTMBER:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFS/IAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4105-9007 


LST 

TO  UTC: 

♦05 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TZAR 

JMf 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

41 

58 

69 

72 

76 

72 

68 

49 

48 

48* 

42 

31 

40 

43 

50 

63 

71 

72 

69 

69 

58 

46 

36 

31 

43 

42 

33 

32 

54 

65 

70 

70 

73 

71 

50 

45 

35 

32 

44 

43 

42 

47 

50 

62 

72 

72 

73 

72 

54 

45 

37 

37 

45 

43 

37 

55 

61 

58 

71 

70 

70 

70 

55 

43 

38 

37 

46 

42 

43 

49 

57 

64 

70 

70 

71 

70 

64 

54 

46 

42 

47 

37 

36 

37 

62 

64 

65 

72 

65 

66 

49 

48 

36* 

48 

30 

41 

46 

62 

64 

70 

72 

71 

71 

60 

50 

48 

30 

49 

41 

50 

45 

55 

64 

65 

72 

72 

71 

68 

43 

46 

41 

50 

57 

44 

44 

43 

63 

70 

69 

71 

71 

66 

35 

35 

35 

51 

34 

32 

47 

53 

63 

69 

72 

73 

73 

60 

37 

40 

32 

52 

39 

47 

49 

51 

61 

70 

72 

73 

71 

48 

49 

38 

38 

53 

43 

46 

55 

53 

67 

71 

71 

72 

72 

52 

50 

37 

37 

54 

41 

51 

37 

59 

61 

71 

72 

73 

70 

55 

41 

36 

36 

55 

37 

33 

40 

59 

61 

69 

71 

73 

73 

55 

40 

38 

33 

56 

38 

43 

43 

55 

68 

70 

70 

70 

65 

56 

39 

44 

38 

57 

38 

52 

50 

58 

62 

71 

72 

68 

73 

43 

49 

29 

29 

58 

32 

33 

48 

57 

62 

73 

73 

71 

74 

57 

53 

40 

32 

59 

34 

48 

48 

50 

67 

69 

71 

73 

71 

63 

34 

43 

34 

60 

34 

41 

37 

52 

58 

68 

73 

72 

71 

61 

52 

33 

33 

61 

35 

47 

46 

53 

61 

69 

71 

73 

71 

55 

49 

33 

33 

62 

34 

45 

43 

48 

62 

71 

74 

72 

66 

56 

40 

20 

20 

63 

37 

39 

45 

56 

58 

70 

72 

71 

65 

49 

39 

31 

31 

64 

27 

39 

42 

51 

61 

69 

71 

72 

67 

49 

48 

39 

27 

65 

33 

41 

45 

53 

60 

70 

69 

70 

70 

53 

43 

38 

33 

66 

25 

33 

42 

52 

67 

68 

73 

72 

68 

50 

38 

34 

25 

67 

36 

30 

48 

56 

62 

68 

72 

71 

64 

54 

46 

34 

30 

68 

35 

40 

38 

59 

60 

68 

71 

72 

69 

51 

40 

30 

30 

69 

40 

40 

40 

58 

57 

70 

71 

70 

70 

67 

35 

39 

35 

70 

26 

34 

46 

57 

55 

66 

69 

73 

68 

58 

29 

37 

26 

71 

29 

35 

40 

44 

55 

68 

67 

71 

70 

63 

48 

53 

29 

72 

38 

38 

49 

52 

64 

65 

72 

73 

67 

62 

46 

36 

36 

73 

35 

34 

SO 

49 

60 

71 

71 

68 

72 

51 

43 

33 

33 

74 

59 

35 

50 

53 

62 

67 

70 

72 

72 

56 

49 

39 

35 

75 

37 

44 

44 

50 

68 

73 

72 

71 

68 

61 

38 

32 

32 
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craUfflHe  lACHTIOH  *A’ 
USAPEEK,  ASHEVILLE  RC 


MORTHLY  MIinMUM  YEMFERATURBS  IN  FAHRERHEIT 
FROH  SUMHARY  OF  DAY  DATA 


SXATIOH  HUMBER:  747880  STATIOn  HAMS:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL 

LST  TO  TOC:  +05 


PERIOD  OF  RECORD;  4105-9007 
HORTB:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

3AH 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

Jim 

3VL 

XUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

33 

37 

46 

54 

61 

69 

70 

70 

65 

52 

38 

35 

33 

77 

28 

36 

42 

53 

58 

72 

71 

71 

69 

49 

47 

35 

28 

78 

33 

35 

39 

56 

64 

71 

69 

70 

70 

57 

53 

45 

33 

79 

30 

37 

51 

61 

62 

73 

70 

69 

71 

53 

41 

41 

30 

80 

37 

36 

32 

53 

60 

72 

70 

70 

72 

54 

48 

37 

32 

81 

28 

37 

45 

58 

57 

70 

70 

72 

61 

58 

43 

33 

28 

82 

32 

47 

44 

53 

61 

72 

72 

72 

65 

52 

48 

39 

32 

83 

37 

40 

45 

50 

58 

67 

71 

75 

64 

61 

48 

25 

25 

84 

31 

38 

41 

51 

58 

54 

70 

69 

69 

58 

40 

37 

31 

85 

25 

40 

49 

50 

65 

68 

71 

73 

69 

63 

54 

31 

25 

86 

30 

42 

40 

53 

61 

70 

70 

72 

72 

59 

60 

49 

30 

•7 

37 

35 

44 

41 

58 

73 

73 

70 

70 

48 

44 

38 

35 

88 

39 

39 

41 

48 

62 

68 

75 

75 

68 

57 

50 

39 

39 

89 

46 

36 

45 

53 

61 

72 

72 

70 

71 

51 

47 

28 

28 

90 

44 

50 

48 

S3 

66 

68 

73 

44* 

UAST 

25 

30 

32 

41 

55 

54 

67 

68 

61 

43 

29 

20 

20 

lOIAL  0B3 

1519 

1383 

1519 

1470 

1550 

1499 

1519 

1519 

1470 

1519 

1470 

1519 

17956 

THE  LEAST  VALUE  OP  20  OCCURRED  OR  12/13/62 

HTOE:  *00  VALUE  IS  BASED  OH  A  MOnTB  WITH  LESS  THAH  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OFEmnilC  UXMTIOR  'A' 
USAFEIKC,  ASaSYIUB  HC 


HOHTHLY  KEAR  TEMPERATURES  IR  FAHRENHEIT 
FROM  SUMttRY  OF  DAY  DATA 


STATIOR  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDII.L  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4105-9007 


LST 

lO  UTC: 

♦05 

HONTB: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JMI 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

jun 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

41 

76 

81 

82 

85 

82 

80 

70 

67 

78* 

42 

60 

SB 

65 

72 

78 

82 

86 

84 

83 

76 

70 

65 

73 

43 

64 

61 

68 

72 

80 

83 

83 

83 

82 

72 

67 

63 

73 

44 

60 

69 

70 

75 

79 

84 

83 

85 

84 

74 

67 

60 

74 

45 

60 

66 

73 

76 

77 

83 

82 

83 

82 

76 

68 

60 

74 

46 

64 

64 

69 

73 

79 

81 

82 

83 

81 

77 

75 

68 

75 

47 

70 

56 

63 

77 

79 

80 

82 

80 

77 

70 

65 

73* 

48 

59 

67 

73 

75 

60 

83 

82 

83 

82 

76 

75 

70 

75 

49 

68 

70 

68 

74 

79 

81 

83 

81 

82 

79 

65 

67 

75 

SO 

71 

67 

67 

68 

79 

83 

81 

82 

80 

77 

64 

58 

73 

51 

62 

62 

69 

71 

78 

83 

84 

86 

84 

78 

66 

68 

74 

52 

66 

65 

70 

72 

80 

85 

84 

84 

82 

73 

68 

61 

74 

53 

62 

65 

71 

72 

81 

82 

83 

82 

81 

74 

68 

64 

74 

54 

64 

65 

65 

77 

77 

83 

83 

84 

82 

75 

66 

60 

73 

55 

61 

64 

68 

74 

79 

81 

83 

85 

84 

77 

68 

63 

74 

56 

57 

68 

67 

71 

80 

82 

83 

84 

81 

74 

66 

68 

73 

57 

66 

70 

68 

75 

80 

83 

83 

83 

82 

74 

71 

61 

75 

58 

55 

54 

65 

73 

78 

84 

84 

84 

84 

76 

74 

63 

73 

59 

60 

70 

66 

74 

80 

82 

83 

82 

82 

80 

69 

62 

74 

60 

62 

61 

63 

74 

77 

82 

84 

84 

82 

79 

72 

59 

73 

61 

59 

66 

71 

69 

78 

81 

83 

83 

83 

77 

71 

65 

74 

62 

61 

67 

66 

72 

79 

80 

85 

84 

82 

77 

64 

59 

73 

63 

59 

58 

69 

73 

78 

82 

83 

83 

81 

75 

66 

54 

72 

64 

58 

57 

68 

74 

78 

82 

81 

83 

81 

73 

70 

66 

73 

65 

61 

64 

66 

74 

78 

80 

80 

82 

81 

74 

68 

61 

73 

66 

57 

60 

65 

70 

78 

79 

82 

82 

80 

76 

66 

61 

71 

67 

64 

61 

69 

74 

77 

80 

81 

81 

80 

74 

67 

66 

73 

68 

61 

57 

63 

74 

77 

80 

81 

83 

81 

76 

66 

59 

72 

69 

60 

60 

60 

73 

77 

83 

83 

82 

80 

77 

64 

59 

72 

70 

54 

59 

65 

73 

76 

80 

82 

83 

82 

76 

64 

63 

71 

71 

61 

63 

63 

71 

77 

83 

83 

85 

82 

79 

70 

71 

74 

72 

69 

62 

68 

74 

79 

83 

84 

85 

83 

78 

70 

66 

75 

73 

63 

59 

72 

72 

78 

82 

82 

82 

82 

77 

73 

61 

74 

74 

72 

63 

72 

73 

78 

80 

81 

84 

84 

75 

70 

63 

75 

75 

66 

68 

69 

74 

81 

83 

83 

83 

82 

78 

69 

61 

75 

E  -  4  -  lA 
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oPBfwmc  vocATtcm  'A' 
USAPEERC,  ASBBVILLB  RC 


MOHTHLY  KEAR  TBMPERKTURBS  IR  FAHRERHEIT 
FROH  SUMMOr  OF  DAI  DATA 


SIRTIOH  HUMBER:  747880  STAnOH  RMIE:  MACDIU.  AFB/TRKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  4105-9007 


LSI  TO  UTC: 

♦05 

MOfTTB: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEAR 

JAR 

FBB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

58 

64 

73 

73 

78 

81 

82 

82 

80 

72 

63 

60 

72 

77 

51 

58 

70 

73 

78 

83 

82 

81 

81 

72 

69 

61 

72 

78 

56 

54 

64 

73 

79 

82 

81 

82 

82 

76 

73 

67 

73 

79 

56 

60 

67 

76 

79 

84 

84 

81 

80 

75 

70 

65 

73 

80 

64 

58 

69 

71 

79 

84 

82 

83 

84 

76 

69 

59 

73 

81 

51 

62 

64 

74 

76 

83 

84 

82 

81 

77 

68 

62 

72 

82 

63 

70 

70 

74 

78 

82 

83 

82 

81 

76 

71 

68 

75 

83 

59 

61 

63 

69 

76 

81 

84 

84 

82 

79 

68 

63 

73 

84 

58 

63 

66 

70 

77 

80 

81 

82 

80 

77 

66 

67 

72 

85 

56 

64 

69 

72 

79 

82 

82 

82 

80 

80 

75 

60 

74 

86 

60 

65 

66 

70 

78 

81 

82 

82 

82 

77 

76 

67 

74 

87 

60 

63 

66 

66 

78 

84 

83 

84 

82 

71 

69 

64 

73 

88 

59 

59 

65 

69 

76 

83 

85 

85 

85 

77 

74 

65 

74 

89 

69 

67 

71 

74 

79 

83 

84 

84 

83 

76 

69 

57 

75 

90 

68 

70 

72 

73 

80 

84 

85 

76* 

MAH 

61.4 

63.0 

67.5 

72.7 

78.3 

82.0 

82.8 

83.0 

81.8 

76.1 

68.9 

63.1 

73.4 

TOOU.  08S 

1519 

1383 

1519 

1470 

1550 

1499 

1519 

1519 

1470 

1519 

1470 

1519 

17956 

ROTE:  mB  VALUE  IS  BASED  OH  A  HORTB  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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oreiiKniR  locnioii  *a' 
USAFBIXC,  ASaEVIUB  HC 


OKY  BULB  TEMPERATURE  SU>«1ARY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


snncn  number:  747880  STAnon  name:  macdill  afb/tampa  fl  period  of  record:  aug  so  -  jul  90 

LST  TO  urc:  ♦  5  MONTH:  JAN 


HOURS 

HEAR 

snRDARD 

VTEhL 

KBMl  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TQfPERATUKBS 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  0 

LE  32 

GE  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

55.8 

9.015 

930 

0 

2 

204 

0 

0 

930 

03-05 

54.7 

9.277 

930 

0 

11 

165 

0 

0 

930 

06-08 

54.2 

9.495 

930 

0 

18 

145 

0 

0 

930 

09-11 

60.1 

9.107 

930 

0 

3 

310 

2 

0 

930 

12-14 

66.4 

9.287 

930 

0 

0 

541 

65 

0 

930 

15-17 

66.4 

8.961 

930 

0 

0 

549 

51 

0 

930 

18-20 

60.1 

8.591 

930 

0 

0 

308 

1 

0 

930 

21-23 

57.2 

8.699 

930 

0 

0 

230 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

59.3 

10.107 

7440 

0 

34 

2452 

119 

0 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

59.6 

7.464 

846 

0 

0 

246 

0 

0 

846 

03-05 

58.4 

7.773 

846 

0 

0 

200 

0 

0 

846 

06-00 

58.1 

7.998 

846 

0 

0 

197 

0 

0 

846 

09-11 

64.4 

8.406 

846 

0 

0 

462 

9 

0 

846 

12-14 

70.5 

8.419 

846 

0 

0 

658 

122 

0 

846 

15-17 

70.5 

8.157 

846 

0 

0 

652 

112 

0 

846 

18-20 

64.5 

7.599 

846 

0 

0 

464 

4 

0 

846 

21-23 

61.2 

7.354 

846 

0 

0 

322 

0 

0 

846 

ALL 

HOURS 

63.4 

9.212 

6768 

0 

0 

3201 

247 

0 

6768 
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oramTiRG  uoanaK  *a' 

DSAFRAC,  ASHEVILLB  HC 


DRY  BULB  Ta<PERATVRS  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmiON  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  KACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUO  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR 


HOURS 

HEAR 

CTANDARD 

TCfIXL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

IXMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

Lsr 

DEVIATIOH 

OBS 

LB  0 

LB  32 

GE  65 

CE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

62.3 

6.764 

930 

0 

0 

398 

0 

0 

930 

03-05 

61.1 

6.849 

930 

0 

0 

313 

0 

0 

930 

06-08 

61.1 

7.135 

930 

0 

0 

328 

0 

0 

930 

09-11 

68.5 

7.398 

930 

0 

0 

666 

43 

0 

930 

12-14 

73.7 

7.526 

930 

0 

0 

804 

246 

0 

930 

15-17 

73.4 

7.452 

930 

0 

0 

806 

233 

0 

930 

18-20 

67.7 

7.126 

930 

0 

0 

647 

18 

0 

930 

21-23 

64.2 

6.786 

930 

0 

0 

513 

0 

0 

930 

AU 

HOURS 

66.5 

S.59S 

7440 

0 

0 

4475 

540 

0 

7440 

HORTB; 

APR 

00-02 

65.7 

5.355 

900 

0 

0 

596 

0 

0 

900 

03-05 

64.1 

5.403 

900 

0 

0 

486 

0 

0 

900 

06-08 

65.3 

5.672 

899 

0 

0 

558 

0 

0 

899 

09-11 

73.5 

5.550 

900 

0 

0 

841 

115 

0 

900 

12-14 

78.1 

5.688 

900 

0 

0 

883 

452 

0 

900 

15-17 

77.6 

5.869 

900 

0 

0 

884 

394 

0 

900 

18-20 

71.8 

5.864 

900 

0 

0 

792 

GG 

0 

900 

21-23 

67.8 

5.299 

900 

0 

0 

682 

0 

0 

900 

AIL 

HOURS 

70.5 

7.687 

7199 

0 

0 

5722 

1027 

0 

7199 
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USAFBTAC/DS— 91/265  -  Page  310 


OFKRKTIIIG  IiOCAXIOH  'A* 
USAFEraC,  ASHEVIU2  RC 


DRy  BULB  TEKPERATUBB  SUmARy 
FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 


SIATIOR  HUMBER:  747880  STATIOH  HAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAT 


BOURS 

MBMI 

SITUIDARD 

TOTKL 

KEAN  NUMBER 

OF  BOURS 

WITH 

TD1PERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LE  32  1 

GE  65 

GB  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

71.9 

3.583 

930 

0 

0 

898 

10 

0 

930 

03-05 

70.2 

3.814 

930 

0 

0 

858 

2 

0 

930 

06-08 

72.0 

4.124 

930 

0 

0 

892 

28 

0 

930 

09-11 

80.0 

3.969 

930 

0 

0 

930 

532 

0 

930 

12-14 

84.4 

4.024 

930 

0 

0 

929 

834 

10 

930 

15-17 

84.0 

4.325 

930 

0 

0 

929 

807 

17 

930 

18-20 

78.5 

4.427 

930 

0 

0 

928 

397 

0 

930 

21-23 

74.2 

3.856 

930 

0 

0 

918 

78 

0 

930 

A£X 

BOUIIS 

76.9 

6.558 

7440 

0 

0 

7282 

2688 

27 

7440 

MONTH: 

Jim 

00-02 

77.0 

2.565 

900 

0 

0 

897 

161 

0 

900 

03-05 

75.8 

2.601 

900 

0 

0 

897 

63 

0 

900 

06-08 

77.8 

3.253 

900 

0 

0 

897 

288 

0 

900 

09-11 

84.2 

3.188 

900 

0 

0 

900 

830 

2 

900 

12-14 

87.7 

3.769 

900 

0 

0 

900 

868 

52 

900 

15-17 

66.8 

4.505 

900 

0 

0 

900 

829 

65 

900 

18-20 

82.2 

4.280 

900 

0 

0 

900 

662 

2 

900 

21-23 

78.6 

2.915 

900 

0 

0 

900 

361 

0 

900 

ALL 

BOURS 

81.3 

5.544 

7200 

0 

0 

7191 

4062 

121 

7200 
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oraRKTniG  loonoii  -a* 
OSAFEXAC.  ASHEVIIXB  AC 


DRY  BULB  TBIPERATURB  SUMMARY 
FRCM  HOURLY  OTSERVATIOHS 


SXATIOH  HUMBKR:  747880  STATIOH  RAMB:  MACD  ILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


liST 

TO  OTC:  ♦  5 

MONTH: 

JUL 

BDURS 

MBMI 

SXAADARD 

TOTAL 

MBAR  RUMBBR 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

Lsr 

DEVmiOH 

oes 

LB  0 

LE  32 

SB  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

78.2 

2.534 

930 

0 

0 

930 

302 

0 

930 

03-05 

77.3 

2.255 

930 

0 

0 

930 

150 

0 

930 

06-08 

79.0 

2.943 

930 

0 

0 

930 

405 

0 

930 

09-11 

85.3 

2.981 

930 

0 

0 

930 

898 

2 

930 

12-14 

88.3 

3.737 

930 

0 

0 

930 

903 

87 

930 

15-17 

86.6 

5.117 

930 

0 

0 

930 

825 

96 

930 

18-20 

82.1 

4.480 

928 

0 

0 

928 

655 

4 

928 

21-23 

79.3 

3.000 

927 

0 

0 

927 

464 

0 

927 

ALL 

aouRs 

82.0 

5.278 

7435 

0 

0 

7435 

4602 

189 

7435 

MONTH: 

AUG 

00-02 

78.3 

2.294 

930 

0 

0 

930 

298 

0 

930 

03-05 

77.3 

2.110 

930 

0 

0 

930 

167 

0 

930 

06-08 

78.6 

2.730 

930 

0 

0 

930 

346 

0 

930 

09-11 

84.7 

3.451 

930 

0 

0 

930 

856 

1 

930 

12-14 

88.0 

4.152 

930 

0 

0 

930 

079 

57 

930 

15-17 

86.7 

4.982 

930 

0 

0 

930 

830 

67 

930 

18-20 

82.0 

4.187 

930 

0 

0 

930 

669 

1 

930 

21-23 

79.3 

2.684 

930 

0 

0 

930 

455 

0 

930 

ALL 

■ODAS 

81.9 

5.230 

7440 

0 

0 

7440 

4502 

126 

7440 
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OPEmnilG  LOCKTIOR  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVnjJS  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUH1ARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIORS 


SIKnon  HUMBER:  747880  STATIOR  RAMB:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  OTC:  ♦  5 

»40NTH: 

SEP 

BOURS 

LST 

MBAH 

STAIIDARD 

DBVIATIOII 

TOTAL 

OBS 

MEAII  NUMBER 

LE  0 

OF  BOURS  WITH 

LB  32  GE  65 

TEMPERATURES 

GE  80  GE 

DEG  F 

93 

rOTAL 

HOURS 

00-02 

76.9 

2.886 

900 

0 

0 

897 

178 

0 

900 

03-05 

76.0 

2.869 

900 

0 

0 

894 

85 

0 

900 

06-08 

76.6 

3.195 

900 

0 

0 

894 

166 

0 

900 

09-11 

83.1 

3.739 

900 

0 

0 

900 

763 

0 

900 

12-14 

86.9 

4.086 

900 

0 

0 

900 

836 

29 

900 

15-17 

85.9 

4.823 

900 

0 

0 

900 

784 

35 

900 

18-20 

80.9 

4.019 

899 

0 

0 

899 

575 

0 

899 

21-23 

78.3 

3.118 

900 

0 

0 

897 

332 

0 

900 

ALL 

BOURS 

80.6 

5.359 

7199 

0 

0 

7181 

3719 

64 

7199 

NONTB: 

OCT 

00-02 

71.4 

5.314 

930 

0 

0 

813 

16 

0 

930 

03-05 

70.0 

5.508 

930 

0 

0 

779 

5 

0 

930 

06-08 

70.2 

5.718 

930 

0 

0 

787 

12 

0 

930 

09-11 

77.7 

5.574 

930 

0 

0 

910 

409 

0 

930 

12-14 

82.7 

5.012 

930 

0 

0 

925 

730 

0 

930 

15-17 

82.2 

5.017 

930 

0 

0 

926 

690 

0 

930 

18-20 

76.3 

5.070 

930 

0 

0 

908 

271 

0 

930 

21-23 

73.0 

5.021 

930 

0 

0 

873 

47 

0 

930 

ALL 

BOURS 

75.4 

7.180 

7440 

0 

0 

6921 

2180 

0 

7440 
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OPERMmiG  LOCKTIOIf  'A* 
DSAFBZAC,  ASHEVILLE  RC 


DRY  BULB  TSCERAIURB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXXriOH  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACSILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

NOV 

HOURS 

MBMI 

STANDARD 

TOTAL 

MEAH  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVZATZOR 

OBS 

LB  0 

LB  32 

6E  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

•5.9 

6.924 

900 

0 

0 

572 

0 

0 

900 

03-05 

64.7 

7.175 

900 

0 

0 

537 

0 

0 

900 

06-08 

64.6 

7.324 

900 

0 

0 

520 

0 

0 

900 

09-11 

71.0 

7.039 

900 

0 

0 

747 

81 

0 

900 

12-14 

76.5 

6.728 

900 

0 

0 

840 

366 

0 

900 

15-17 

75.9 

6.657 

900 

0 

0 

832 

317 

0 

900 

18-20 

69.9 

6.842 

900 

0 

0 

722 

32 

0 

900 

21-23 

67.1 

6.966 

900 

0 

0 

627 

0 

0 

900 

AIL 

BOORS 

69.5 

8.212 

7200 

0 

0 

5397 

796 

0 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

58.7 

9.105 

930 

0 

y 

313 

0 

0 

930 

03-05 

57.5 

9.371 

930 

0 

12 

263 

0 

0 

930 

06-08 

57.0 

9.672 

930 

0 

16 

227 

0 

0 

930 

09-11 

63.0 

9.531 

930 

0 

5 

477 

10 

0 

930 

12-14 

69.3 

9.416 

930 

0 

0 

664 

107 

0 

930 

15-17 

69.0 

9.068 

930 

0 

0 

671 

80 

0 

930 

18-20 

62.9 

8.926 

930 

0 

0 

480 

1 

0 

930 

21-23 

60.3 

8.924 

930 

0 

5 

383 

0 

0 

930 

JUX 

BOURS 

62.2 

10.316 

7440 

0 

47 

3478 

198 

0 

7440 

B  -  5  -  1  -  6 
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OPBRATIRG  LOCATIOH  *A*  DRY  BUtB  TEKPERATUBE  SUHMARY 


ItSMTZhC,  ASBB^aLLB  RC 

STKTIGII  mJNBSR:  747880  STKTICIII  RWCB; 

Lst  TO  irrc:  ♦ 

HACDILL 

5 

PROH  SOURLY 

ATB/TAKPA  FL 

OBSERVATIONS 

PERIOD 

Moirm: 

OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

ALL 

SOURS 

LST 

mAR 

STMDARD 

DEVIAXIOH 

TOTAL 

OBS 

KBAN 

NUMBER 

LE  0 

OF  SOURS 

LE  32 

WITH  TEMPERATURES  DEG 

GE  65  GE  80  GE  93 

F  TOTAL 

BOURS 

00-02 

68.5 

9.817 

10956 

0 

11 

7694 

965 

0 

10956 

03-05 

67.3 

9.954 

10956 

0 

23 

7252 

472 

0 

10956 

06-08 

67.9 

10.712 

10955 

0 

34 

7305 

1245 

0 

10955 

09-11 

74.7 

10.784 

10956 

0 

8 

9003 

4550 

5 

10956 

12-14 

79.4 

9-975 

10956 

0 

0 

9904 

6408 

235 

10956 

15-17 

78.8 

9.750 

10956 

0 

0 

9909 

5952 

280 

10956 

18-20 

73.3 

9.972 

10953 

0 

0 

8906 

3351 

7 

10953 

21-23 

70.1 

9.728 

10953 

0 

5 

8202 

1737 

0 

10953 

ALL 

SOURS 

72.5 

11.054 

87641 

0 

81 

68175 

24680 

527 

87641 

B  -  5  -  1  -  7 
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OPERKTHIG  LOCMnOH  'A* 
OSAFBnC,  ASHEVILLE  HC 


WET  BULB  TEMPEBATURE  SUMMABI 
FBQH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIOH  HUMBER:  747880  SXKIIOH  RAKE:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  *  5  MONTH:  JAM 


BOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

KBA19  NUMBER 

OF  BOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73  GE 

80 

BOURS 

00-02 

52.4 

9.579 

930 

22 

555 

45 

0 

0 

930 

03-05 

51.6 

10.062 

930 

25 

548 

44 

0 

0 

930 

06-08 

51.2 

10.335 

930 

31 

523 

48 

0 

0 

930 

09-11 

54.8 

9.885 

930 

20 

635 

120 

0 

0 

930 

12-14 

57.6 

9.342 

930 

5 

720 

199 

18 

0 

930 

15-17 

57.4 

9.023 

930 

4 

734 

181 

6 

0 

930 

18-20 

54.6 

9.068 

930 

11 

639 

92 

0 

0 

930 

21-23 

53.2 

9.307 

930 

13 

577 

61 

0 

0 

930 

ALL 

BOORS 

54.1 

9.853 

7440 

131 

4931 

790 

24 

0 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

55.9 

8.301 

846 

2 

663 

63 

1 

0 

846 

03-05 

55.2 

8.710 

846 

8 

641 

51 

1 

0 

846 

06-08 

54.9 

9.101 

846 

12 

624 

53 

0 

0 

846 

09-11 

58.5 

9.170 

846 

2 

690 

180 

5 

0 

846 

12-14 

60.8 

8.700 

846 

0 

730 

264 

23 

0 

846 

15-17 

60.6 

8.288 

846 

0 

737 

254 

14 

0 

846 

18-20 

58.2 

8.163 

846 

0 

706 

142 

1 

0 

846 

21-23 

56.7 

8.196 

846 

0 

678 

85 

0 

0 

846 

All. 

BOURS 

57.6 

8.838 

6768 

24 

5469 

1092 

45 

0 

6768 
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amaaiws  IiOckfior  *a- 
USAFEnC,  ashbvillb  hc 


WET  BUIA  TEMPERATURE  SUmARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  747880  STAnOR  NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FI.  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UrC:  ♦  5 

MOfTIB: 

MRR 

SOURS 

LST 

HEAR 

SnHDARO 

DEVIATIOH 

TOIAL 

OBS 

HEMf  RUHBER 

LE  3? 

OF  HOURS 

GB  50 

WITH 

GB  67 

TDIPERATUEES 

GE  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

58.2 

7.466 

930 

0 

804 

123 

3 

0 

930 

03-05 

57.5 

7.520 

930 

0 

783 

106 

1 

0 

930 

06-08 

57.5 

7.872 

930 

0 

777 

108 

2 

0 

930 

09-11 

61.3 

7.805 

930 

0 

849 

274 

35 

0 

930 

12-14 

62.9 

7.419 

930 

0 

877 

353 

63 

0 

930 

15-17 

62.5 

7.214 

930 

0 

879 

321 

48 

0 

930 

18-20 

60.6 

7.235 

930 

0 

841 

207 

14 

0 

930 

21-23 

59.2 

7.297 

930 

0 

819 

147 

2 

0 

930 

AU 

SOURS 

60.0 

7.786 

7440 

0 

6629 

1639 

168 

0 

7440 

MONTB:  APR 


00-02 

61.3 

6.045 

900 

0 

867 

168 

6 

0 

900 

03-05 

60.4 

6.350 

900 

0 

846 

140 

7 

0 

900 

06-08 

61.2 

6.613 

899 

0 

844 

204 

9 

0 

899 

09-11 

64.7 

6.186 

900 

0 

879 

422 

62 

0 

900 

12-14 

65.8 

5.915 

900 

0 

893 

462 

133 

0 

900 

15-17 

65.7 

5.785 

900 

0 

892 

457 

94 

0 

900 

18-20 

63.7 

6.044 

900 

0 

881 

348 

36 

0 

900 

21-23 

62.4 

5.978 

900 

0 

877 

232 

11 

0 

900 

ALL 

HOURS 

63.1 

6.452 

7199 

0 

6979 

2433 

358 

0 

7199 

E  -  5  -  2  -  2 
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OFBRXTITC  UXATIGR  'A* 
OSAFKEK,  ASHBVILLB  HC 


WET  BUU  TEKFERA3URB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  CTSERVATIOHS 


SnnOR  HUMBBR:  747880  SIATIOR  RAMB;  HACDILL  AFB/7AMFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  OTC:  ♦  5 

MORTH: 

HAY 

BOORS 

MBMI 

SXARDARD 

TOTAL 

MEAN  HUMBER 

OP  Boims 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

Lsr 

OEVIAIIOR 

OBS 

LE  32 

GE  50  1 

GE  67 

6B  73  GB 

80 

HOURS 

00-02 

67.1 

4.187 

930 

0 

930 

559 

89 

0 

930 

03-05 

66.4 

4.359 

930 

0 

930 

492 

68 

0 

930 

06-08 

67.6 

4.367 

930 

0 

930 

573 

136 

0 

930 

09-11 

70.3 

4.227 

930 

0 

930 

760 

328 

0 

930 

12-14 

71.1 

4.203 

930 

0 

930 

795 

388 

5 

930 

15-17 

71.0 

4.161 

930 

0 

930 

802 

366 

8 

930 

18-20 

69.3 

4.084 

930 

0 

930 

718 

217 

0 

930 

21-23 

67.9 

4.167 

930 

0 

930 

637 

124 

0 

930 

AU. 

BOORS 

68.8 

4.587 

7440 

0 

7440 

5336 

1716 

13 

7440 

MORTH: 

JUH 

00-02 

72.4 

2.764 

900 

0 

900 

880 

457 

0 

900 

03-05 

72.0 

2.805 

900 

0 

900 

867 

420 

0 

900 

06-08 

73.4 

2.948 

900 

0 

900 

882 

589 

6 

900 

09-11 

75.7 

2.673 

900 

0 

900 

894 

812 

35 

900 

12-14 

76.0 

2.653 

900 

0 

900 

894 

820 

71 

900 

15-17 

75.6 

2.615 

900 

0 

900 

893 

783 

49 

900 

18-20 

74.1 

2.659 

900 

0 

900 

892 

667 

10 

900 

21-23 

73.0 

2.629 

900 

0 

900 

887 

546 

0 

900 

ALL 

BOORS 

74.0 

3.082 

7200 

0 

7200 

7089 

5094 

171 

7200 
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OFSRKniK  UjCATIOR  *A* 
USKFEIAC,  ASHBVILLB  RC 


WET  BULB  TEMPERKTimE  SUWURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEATIOH  HUKBER:  747880  STATIOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  PL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

LST 

HEAR 

SnUIDARO 

DEVIATICR 

TOIU. 

OBS 

KSftS  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS 

GE  50 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

GE  67  GE  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

73.0 

2.072 

930 

0 

930 

927 

561 

0 

930 

03-05 

72.7 

2.108 

930 

0 

930 

924 

536 

0 

930 

06-08 

74.0 

2.402 

930 

0 

930 

926 

689 

4 

930 

09-11 

76.5 

1.938 

930 

0 

930 

930 

896 

58 

930 

12-14 

76.7 

2.040 

930 

0 

930 

930 

890 

77 

930 

15-17 

75.9 

2.388 

930 

0 

930 

930 

837 

55 

930 

18-20 

74.3 

2.453 

928 

0 

928 

928 

727 

10 

928 

21-23 

73.3 

2.075 

927 

0 

927 

927 

623 

0 

927 

ALL 

HOURS 

74.6 

2.663 

7435 

0 

7435 

7422 

5759 

204 

7435 

MCWTH: 

AUG 

00-02 

73.5 

2.301 

930 

0 

930 

927 

681 

3 

930 

03-05 

73.3 

2.363 

930 

0 

930 

923 

640 

1 

930 

06-08 

74.2 

2.573 

930 

0 

930 

925 

725 

18 

930 

09-11 

76.7 

2.442 

930 

0 

930 

929 

872 

95 

930 

12-14 

77-2 

2.395 

930 

0 

930 

930 

884 

129 

930 

15-17 

76.4 

2.767 

930 

0 

930 

929 

841 

108 

930 

18-20 

74.7 

2.437 

930 

0 

930 

930 

755 

10 

930 

21-23 

73.8 

2.148 

930 

0 

930 

930 

722 

3 

930 

ALL 

HOURS 

75.0 

2.849 

7440 

0 

7440 

7423 

6120 

367 

7440 

E  -  5  -  2  -  4 
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orawmc  LocMTioii  *a* 

nSAFBXK:,  ASHEVILLE  RC 


WET  BULB  TSflPERATUBE  SUMMABI 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTIOH  HUiaER:  747880  STATION  NAME:  HACDUX  AFB/IAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  Jin.  90 


1ST  TO  UTC:  ♦  5 

nORTB: 

SEP 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

MEAN  HUMBER  CfF  BOURS 
LE  32  GE  50  i 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

SB  67  GE  73  GE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

72.6 

2.870 

900 

0 

900 

867 

541 

3 

900 

03-05 

72.4 

3.118 

900 

0 

900 

864 

499 

3 

900 

06-08 

72.9 

3.192 

900 

0 

900 

868 

575 

5 

900 

09-11 

75.6 

2.784 

900 

0 

900 

893 

785 

50 

900 

12-14 

75.9 

2.624 

900 

0 

900 

894 

806 

57 

900 

15-17 

75.2 

2.706 

900 

0 

900 

895 

762 

28 

900 

18-20 

73.7 

2.742 

899 

0 

899 

887 

657 

5 

899 

21-23 

73.0 

2.795 

899 

0 

899 

882 

582 

1 

899 

ALL 

BOURS 

73.9 

3.131 

7198 

0 

7198 

7050 

5207 

152 

7198 

MDRTB: 

OCT 

00-02 

66.9 

5.872 

930 

0 

922 

569 

139 

0 

930 

03-05 

66.1 

6.285 

930 

0 

908 

523 

113 

0 

930 

06-08 

66.2 

6.403 

930 

0 

908 

522 

130 

0 

930 

09-11 

69.8 

5.798 

930 

0 

926 

686 

387 

2 

930 

12-14 

71.1 

5.085 

930 

0 

928 

770 

448 

3 

930 

15-17 

70.5 

5.006 

930 

0 

930 

755 

402 

0 

930 

18-20 

68.7 

5.193 

930 

0 

927 

670 

256 

0 

930 

21-23 

67.5 

5.443 

930 

0 

923 

600 

170 

0 

930 

ALL 

BOURS 

68.3 

5.970 

7440 

0 

7372 

5095 

2045 

5 

7440 

B  -  5  -  2  -  5 
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OFRIWTIIK  IjOCATIOR  *A' 
USAFBraC,  ASHEVILLE  EC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUM1ARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAXIOH  HUMBER:  747880  STATIOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUQ  80  -  JUL  90 

LST  TO  UIC:  +  5  MOHIH:  NOV 


HOURS 

MBMf 

STANDARD 

TOTM. 

MEMI  NUMBER 

OP  HOURS 

WITH 

TQ4PERRTURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATIOIf 

OBS 

LE  32 

GE  50 

GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

62.2 

7.516 

900 

0 

826 

345 

21 

0 

900 

03-05 

61.4 

7.936 

900 

0 

796 

293 

19 

0 

900 

06-08 

61.3 

8.201 

900 

0 

788 

291 

19 

0 

900 

09-11 

64.5 

7.678 

900 

0 

846 

457 

87 

0 

900 

12-14 

66.5 

7.046 

900 

0 

879 

540 

186 

0 

900 

15-17 

66.0 

6.805 

900 

0 

883 

507 

136 

0 

900 

18-20 

63.9 

7.237 

900 

0 

855 

407 

58 

0 

900 

21-23 

62.7 

7.481 

900 

0 

830 

364 

31 

0 

900 

ALL 

BOORS 

63.6 

7.752 

7200 

0 

6703 

3204 

557 

0 

7200 

MONTB: 

DEC 

00-02 

55.3 

9.992 

930 

22 

661 

84 

6 

0 

930 

03-05 

54.4 

10.386 

930 

27 

638 

85 

4 

0 

930 

06-08 

54.0 

10.728 

930 

31 

627 

94 

3 

0 

930 

09-11 

57.6 

10.488 

930 

15 

713 

196 

27 

0 

930 

12-14 

60.4 

9.683 

928 

9 

768 

297 

52 

0 

928 

15-17 

60.0 

9.186 

930 

8 

788 

275 

22 

0 

930 

18-20 

57.6 

9.404 

930 

18 

733 

163 

3 

0 

930 

21-23 

56.3 

9.696 

930 

18 

694 

106 

4 

0 

930 

ALL 

BOORS 

56.9 

10.206 

7438 

148 

5622 

1300 

121 

0 

7438 

B  -  5  -  2  -  6 
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OPBUXUIG  LOCKnOR  *A* 
uswrac,  ASBKVIU.B  RC 


WET  BULB  TEMPEBA1URB  SUMMARY 
FRCM  HOURLY  (SSERVATIORS 


SXmOR  HUMBER;  747880  SXKTIOH  RMC:  MROmL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

ALL 

BOURS 

LST 

NEAR 

SIAHDARD 

DEVUTIOH 

TOTAL 

OBS 

MEAR  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS 

GE  50 

WITH 

GE  67 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  73  GE  80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

64.3 

9.775 

10956 

46 

9888 

5557 

2505 

6 

10956 

03-05 

63.6 

10.116 

10956 

60 

9750 

5312 

2308 

4 

10956 

06-08 

64.1 

10.673 

10955 

74 

9681 

5494 

2877 

33 

10955 

09-11 

67.2 

10.158 

10956 

37 

10128 

6741 

4296 

240 

10956 

12-14 

68.5 

9.247 

10954 

14 

10385 

7328 

4711 

342 

10954 

15-17 

68.1 

8.988 

10956 

12 

10433 

7199 

4311 

248 

10956 

18-20 

66.1 

9.325 

10953 

29 

10169 

6384 

3391 

35 

10953 

21-23 

65.0 

9.522 

10952 

31 

9984 

5858 

2815 

4 

10952 

AU 

ODUe 

65.9 

9.902 

87638 

303 

80418 

49873 

27214 

912 

87638 

E  -  5  -  2  -  7 
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OPBIWTIIIC  hOCKXlcm  *A' 
USAFRXC,  ASHBVILLB  RC 


DEW  ponrr  TEKPERKTURE  SUtWARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIGM  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

HONTB: 

JAN 

aouRS 

EST 

MEAN 

STANDARD 

OEVUnOR 

IDIAI. 

OBS 

MEAII  NUMBER 

LB  27 

OF  BOURS  WITH 

CB  37  LE  55 

T^ERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

49.0 

11.659 

930 

40 

790 

611 

78 

930 

03-05 

48.3 

12.441 

930 

53 

777 

628 

78 

930 

06-08 

47.9 

12.872 

930 

59 

748 

624 

72 

930 

09-11 

49.7 

13.244 

930 

61 

759 

561 

115 

930 

12-14 

49.9 

13.389 

930 

57 

757 

561 

124 

930 

15-17 

49.5 

13.109 

930 

59 

770 

594 

120 

930 

18-20 

49.6 

11.871 

930 

44 

801 

596 

93 

930 

21-23 

49.4 

11.579 

930 

37 

804 

588 

78 

930 

AU 

HOURS 

49.2 

12.578 

7440 

410 

6206 

4763 

758 

7440 

MONTH: 

FEB 

00-02 

52.7 

10.396 

846 

19 

768 

458 

89 

846 

03-05 

52.2 

10.923 

846 

26 

757 

457 

92 

846 

06-08 

51.9 

11.645 

846 

43 

744 

454 

93 

846 

09-11 

53.4 

12.578 

846 

40 

743 

386 

152 

846 

12-14 

53.1 

12.797 

846 

40 

732 

403 

166 

846 

15-17 

52.7 

12.204 

846 

37 

736 

422 

142 

846 

18-20 

52.9 

11.043 

846 

18 

755 

430 

117 

846 

21-23 

52.9 

10.444 

846 

18 

763 

443 

98 

846 

ALL 

OODAS 

52.7 

11.562 

6768 

241 

5998 

3453 

949 

6768 

E  -  5  -  3  -  1 
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GFBMfrnie  locatioii  -a* 

OSAFRAC,  ASBBVILLB  HC 


DEW  POinr  TQ<PEEATURE  SUMHM» 
FROM  HOURLY  OBSERVAXIORS 


SXmOR  mmBER:  747880  STATIOR  RAMS:  KACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

HONTB: 

MAR 

HOURS 

L8T 

WEm 

SIMIMm) 

DBVUfflOn 

TOTM. 

CBS 

MEM  mJMBER  OF  HOURS 
LB  27  SB  37 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LE  55  GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

54.9 

9.278 

930 

10 

882 

424 

132 

930 

03-05 

54.5 

9.408 

930 

13 

883 

441 

119 

930 

06-08 

54.6 

9.827 

930 

17 

877 

426 

128 

930 

09-11 

55.9 

10.686 

930 

19 

868 

372 

219 

930 

12-14 

55.1 

10.865 

930 

15 

866 

424 

193 

930 

15-17 

54.6 

10.679 

930 

22 

863 

443 

177 

930 

18-20 

55.2 

9.819 

930 

10 

SSO 

410 

156 

930 

21-23 

55.3 

9.200 

930 

6 

889 

406 

141 

930 

AU 

HOURS 

55.0 

10.020 

7440 

112 

7008 

3346 

1265 

7440 

HORTH: 

APR 

00-02 

58.1 

7.631 

900 

0 

886 

288 

183 

900 

03-05 

57.6 

8.177 

900 

2 

878 

315 

169 

900 

06-08 

58.2 

8.629 

899 

3 

869 

282 

221 

900 

09-11 

58.8 

9.081 

900 

2 

876 

269 

289 

900 

12-14 

57.7 

9.175 

900 

0 

874 

336 

236 

900 

15-17 

57.9 

8.963 

900 

0 

879 

321 

238 

900 

18-20 

58.2 

8.437 

900 

0 

883 

306 

230 

900 

21-23 

58.6 

7.644 

900 

0 

894 

271 

209 

900 

AU 

BOORS 

58.1 

8.525 

7199 

7 

7039 

2388 

1775 

7199 

B  -  5  -  3  -  2 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
USAFEXAC.  ASEEVILLB  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUIPURY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUfBER:  747880  SIATiaH  NAME:  MACDILL  AFB/TAHPA  PL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

NAY 

BOURS 

LST 

mjui 

STANDARD 

DEVUnOR 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER 

LB  27 

OF  BOURS  WITH 

GB  37  LB  55 

TQIPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

64.4 

5.318 

930 

0 

930 

60 

500 

930 

03-05 

64.2 

5.280 

930 

0 

930 

65 

497 

930 

06-08 

65.1 

5.429 

930 

0 

930 

61 

545 

930 

09-11 

65.1 

6.222 

930 

0 

930 

80 

545 

930 

12-14 

64.0 

6.769 

930 

0 

930 

115 

464 

930 

15-17 

63.9 

6.866 

930 

0 

930 

130 

495 

930 

18-20 

64.1 

6.292 

930 

0 

930 

102 

501 

930 

21-23 

64.3 

5.746 

930 

0 

930 

76 

498 

930 

ALL 

BOURS 

64.4 

6.062 

7440 

0 

7440 

689 

4045 

7440 

MONTH: 

Jim 

00-02 

70.2 

3.524 

900 

0 

900 

6 

861 

900 

03-05 

70.2 

3.420 

900 

0 

900 

3 

855 

900 

0«-08 

71.3 

3.472 

900 

0 

900 

3 

873 

900 

09-11 

72.0 

3.677 

900 

0 

900 

6 

870 

900 

12-14 

70.9 

4.245 

900 

0 

900 

7 

838 

900 

15-17 

70.6 

4.070 

900 

0 

900 

7 

823 

900 

18-20 

70.4 

3.743 

900 

0 

900 

6 

840 

900 

21-23 

70.4 

3.390 

900 

0 

900 

3 

862 

900 

ALL 

■OURS 

70.7 

3.810 

7200 

0 

7200 

41 

6822 

7200 

B  -  5  -  3  -  3 
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OFEMTHie  UX»TIGII  'A- 
OSAFEXAC,  ASHBVlUf  HC 


DEW  POim  TB<PERATURB  SUMMARY 
FROM  BOURLY  C»SERVATIOHS 


SXATIOR  RUMBER:  747880  SXATIOH  RAHB:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  SO  -  JUL  90 


LST  TO  OTC:  +  5 

HONTB; 

JUL 

BOURS 

L8T 

MBMI 

STMVDARD 

DBVIATIOII 

TOEAL 

CBS 

HEAR  RUMBER  OP  BOURS 
LE  27  GE  37 

WITH  OSMPERATURES  DEG  F 

LE  55  6E  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

70.5 

2.901 

930 

0 

930 

0 

902 

930 

03-05 

70.6 

2.892 

930 

0 

930 

0 

900 

930 

71.7 

2.954 

930 

0 

930 

0 

913 

930 

72.8 

2.800 

930 

0 

930 

0 

925 

930 

71.8 

2.901 

930 

0 

930 

0 

916 

930 

71.3 

2.918 

930 

0 

930 

0 

914 

930 

U-20 

70.8 

2.974 

928 

0 

928 

0 

907 

928 

ai-23 

70.6 

2.920 

927 

0 

927 

0 

907 

927 

AU 

aouRS 

71.3 

3.081 

7435 

0 

7435 

0 

7284 

7435 

MOIVTH: 

AUG 

00-02 

71.3 

3.175 

930 

0 

930 

0 

897 

930 

03-05 

71.3 

3.199 

930 

0 

930 

0 

897 

930 

06-08 

72.1 

3.284 

930 

0 

930 

0 

909 

930 

09-11 

73.4 

3.062 

930 

0 

930 

0 

918 

930 

13-14 

72.7 

3.334 

930 

0 

930 

0 

912 

930 

15-17 

72.1 

3.433 

930 

0 

930 

0 

903 

930 

18-20 

71.5 

3.201 

930 

0 

930 

0 

898 

930 

21-23 

71.3 

3.163 

930 

0 

930 

0 

889 

930 

AU 

■OURS 

72.0 

3.349 

7440 

0 

7440 

0 

7223 

7440 
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Oi’ERATIIIG  U)CAIIOII  *A* 
USAFEIKC,  ASBBVUXB  HC 


DEW  POIirr  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  747S80  STATION  HAKE:  HACDILL  AFB/TAMFA  PL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  UTC:  ♦  5 

MONTH: 

SEP 

BOURS 

LST 

MBAII 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAH  HUMBER 

LB  27 

OF  BOURS  WITH 

GK  37  LB  55 

TQ1PERATURES  DEG  F 

6B  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

70.6 

3.640 

900 

0 

900 

3 

835 

900 

03-05 

70.6 

3.640 

900 

0 

900 

3 

835 

900 

0«-08 

71.1 

3-770 

900 

0 

900 

3 

848 

900 

09-11 

72.4 

3.542 

900 

0 

900 

3 

874 

900 

12-14 

71.1 

3.679 

900 

0 

900 

3 

849 

900 

15-17 

70.4 

3.778 

900 

0 

900 

4 

828 

900 

18-20 

70.4 

3.622 

899 

0 

899 

3 

834 

899 

21-23 

70.5 

3.497 

899 

0 

899 

2 

833 

899 

ALL 

HOURS 

70.9 

3.765 

7198 

0 

7198 

24 

6736 

7198 

MONTH: 

OCT 

00-02 

64.2 

7.077 

930 

0 

930 

120 

552 

930 

03-05 

63.7 

7.567 

930 

0 

925 

136 

541 

930 

06-08 

63.8 

7.765 

930 

0 

922 

155 

534 

930 

09-11 

65.4 

7.743 

930 

0 

924 

96 

592 

930 

12-14 

64.8 

7.527 

930 

0 

926 

105 

558 

930 

15-17 

64.1 

7.594 

930 

0 

927 

122 

541 

930 

18-20 

64.4 

6.912 

930 

0 

929 

97 

536 

930 

21-23 

64.4 

6.640 

930 

0 

930 

103 

541 

930 

ALL 

BOURS 

64.3 

7.414 

7440 

0 

7413 

934 

4395 

7440 

E  -  5  -  3  -  5 
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onDUTiBC  uxxncm  -a- 

OSAFBraC,  ASHEVILLE  HC 


DEW  POINT  TEHPEEATimB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnnOM  NUMBER:  747880  STATIOM  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  UTC:  ♦  5 

HORTB: 

NOV 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TCfTAL 

KBAII  mJHBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  27 

GB  37 

LB  55 

GE  65 

HOURS 

00-02 

59.6 

9.019 

00 

0 

886 

260 

349 

900 

03-05 

59.0 

9.616 

900 

2 

873 

266 

324 

900 

06-08 

58.7 

10.019 

900 

3 

865 

277 

331 

900 

09-11 

60.2 

10.142 

900 

3 

870 

227 

408 

900 

12-14 

60.1 

10.121 

900 

6 

864 

235 

372 

900 

15-17 

59.6 

9.813 

900 

4 

875 

253 

327 

900 

18-20 

59.8 

9.092 

900 

0 

886 

266 

354 

900 

21-23 

59.6 

9.054 

900 

0 

882 

264 

346 

900 

ALL 

HOURS 

59.6 

9.653 

7200 

18 

7001 

2048 

2811 

7200 

MONTH: 

DEC 

00-02 

52.1 

12.433 

930 

42 

812 

467 

123 

928 

03-05 

51.3 

13.074 

930 

64 

799 

483 

110 

928 

06-08 

50.9 

13.472 

930 

67 

777 

486 

113 

928 

09-11 

52.7 

13.983 

930 

60 

787 

448 

195 

928 

12-14 

53.3 

13.413 

928 

45 

801 

435 

203 

928 

15-17 

52.9 

12.699 

930 

34 

810 

465 

179 

928 

18-20 

53.1 

11.935 

930 

32 

832 

446 

152 

928 

21-23 

52.7 

12.012 

930 

31 

832 

454 

135 

928 

ALL 

Boims 

52.4 

12.935 

7438 

375 

6450 

3684 

1210 

7438 

B  -  5  -  3  -  6 
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OPEmnHG  UJCATIOII  ‘A* 
USAFEXAC,  ASHEVXLLE  HC 


DEW  FOntT  TEMPERATURE  SUWIART 
FROM  B0UR1.T  OBSERVATIONS 


STATIOn  HUMBER:  747880  STATICH  HAKE:  MACDIU  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST  TO  OrC:  ♦  5 

MOrriB: 

ALL 

BOVRS 

LST 

ICMI 

STMfDARD 

DBVIATIOII 

tOTU. 

OBS 

KEAR  HUMBER  OF  BOMBS 

LE  27  GE  37 

;  VITB  TQIPERATUFES 
LB  55  GE  65 

DEG  F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

61.5 

11.119 

10956 

111 

10544 

2697 

5501 

10956 

03-05 

61.2 

11.573 

10956 

160 

10482 

2797 

5417 

10956 

06-08 

61.5 

12.164 

10955 

192 

10392 

2771 

5580 

10955 

09-11 

62.7 

12.263 

10956 

185 

10417 

2448 

6102 

10956 

12-14 

62.1 

12.037 

10954 

163 

10410 

2624 

5831 

10954 

15-17 

61.7 

11.816 

10956 

156 

10450 

2761 

5687 

10956 

18-20 

61.7 

11.144 

10953 

104 

10553 

2662 

5618 

10953 

21-23 

61.7 

10.953 

10952 

92 

10580 

2610 

5537 

10952 

AU. 

BOORS 

61.8 

11.651 

87638 

1163 

83828 

21370 

45273 

87638 

B  -  5  -  3  -  7 
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OPERKTHIG  lOCKnOH  'A* 
OSAFBZAC.  ASBBVILLB  RC 


CUMULATIVE  PERCEnTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

747880 

STKTIOII 

LST  TO 

SAME: 

UTC:  + 

HACDILL 

5 

AFB/TAMPA  FL 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  JAR 

AUG  80  -  JUL  90 

BOVRS 

LST 

10% 

20% 

RBIATIVB  BUHIDiry  GREATER  TSAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  S0%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

95.6 

91.0 

79.2 

57.0 

22.9 

78.7 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.7 

98.2 

95.4 

90.4 

80.5 

64.3 

27.7 

79.7 

93C 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

97.8 

94.3 

89.2 

80.5 

64.9 

30.5 

79.9 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.7 

94.4 

85.1 

74.0 

55.8 

36.5 

15.5 

70.4 

930 

12-14 

100.0 

98.7 

94.7 

84.2 

67.4 

45.4 

25.6 

13.9 

5.1 

57.8 

930 

15-17 

100.0 

98.6 

94.4 

83.5 

65.2 

43.3 

25.5 

11.0 

3.3 

56.8 

930 

18-20 

100.0 

99.9 

99.1 

97.0 

90.4 

75.1 

51.4 

31.0 

9.7 

69.5 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

98.3 

95.8 

88.3 

69.6 

46.7 

19.1 

75.9 

930 

ALL 

BCXIRS 

100.0 

99.7 

98.3 

94.0 

86.1 

74.6 

58.5 

40.6 

16.7 

71.1 

7440 

MONTH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

97.5 

90.5 

78.6 

55.3 

21.5 

78.6 

846 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

96.9 

97.0 

91.7 

81.4 

65.6 

26.6 

80.3 

846 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

98.9 

95.0 

90.1 

81.9 

68.0 

31.9 

80.6 

846 

09-11 

100.0 

100.0 

97.8 

93.7 

86.9 

74.1 

54.1 

31.7 

11.6 

69.4 

846 

12-14 

100.0 

99.6 

92.2 

82.9 

64.8 

43.5 

23.2 

8.9 

2.6 

56.3 

846 

15-17 

100.0 

100.0 

94.0 

80.3 

60.8 

41.8 

23.3 

7.7 

2.0 

55.6 

846 

18-20 

100.0 

100.0 

99.5 

95.5 

85.3 

69.0 

51.4 

25.5 

6.1 

67.7 

846 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

95.7 

87,2 

69.5 

45.0 

15.6 

75.2 

846 

ALL 

BOORS 

100.0 

100.0 

97.9 

93.6 

85.4 

73.5 

57.9 

38.5 

14.7 

70.5 

6768 

USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  330 


OFEmTIHG  I.OCKriOII  *A’ 
USAFEXKC,  ASaSVILLB  RC 


CUMULMIVB  PKRCEBTAGB  FREQUEHCY  OP  CX:CURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  CfBSERVAXIONS 

SXAnOH  HUfBER:  747880  STAnOH  lUMB:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  MAR 


HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  TSAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

96.9 

93.9 

77.5 

47.1 

18.1 

77.5 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

97.3 

94.2 

85.1 

59.4 

21.2 

79.7 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

97.3 

92.9 

83.9 

61.5 

22.2 

79.8 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.9 

94.4 

86.3 

68.3 

41.7 

17.8 

5.2 

65.5 

930 

12-14 

100.0 

99.9 

95.4 

83.8 

60.5 

33.9 

14.6 

6.5 

2.3 

54.1 

930 

15-17 

100.0 

99.1 

94.7 

81.3 

57.4 

35.5 

17.5 

6.6 

2.5 

53.9 

930 

18-20 

100.0 

99.8 

98.7 

96.0 

86.7 

67.4 

42.2 

19.0 

5.4 

65.8 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

96.6 

86.0 

62.8 

37.4 

12.9 

73.7 

930 

ALL 

BOURS 

100.0 

99.9 

98.5 

94.1 

84.9 

71.5 

53.2 

31.9 

11.2 

68.7 

7440 

MONTH:  APR 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

93.7 

77.9 

44.8 

15.3 

77.3 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.6 

94.8 

84.0 

58.7 

25.2 

80.1 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

96.3 

91.8 

81.8 

56.1 

23.7 

78.9 

899 

09-11 

100.0 

100.0 

98.7 

93.1 

79.8 

57.8 

28.2 

9.4 

2.0 

61.5 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

95.8 

79.0 

50.2 

26.3 

10.2 

3.9 

.8 

51.2 

900 

15-17 

100.0 

99.8 

96.1 

80.6 

54.3 

31.7 

12.2 

4.4 

.9 

52.6 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

99.2 

95.4 

83.3 

62.6 

35.0 

13.8 

3.4 

63.8 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.9 

86.7 

64.0 

32.6 

9.4 

73.3 

900 

ALL 

BOURS 

100.0 

100.0 

98.7 

93.3 

82.1 

68.1 

49.2 

27.9 

10.1 

67.3 

7199 

B  -  6  - 

2 

USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  331 


CraWTUIG  UXATIOH  *A* 
USAFBtK,  ASHEVIU.E  RC 


CUMULKTIVE  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOns 


SXKnOR  imeBR: 

747880 

STATIOR  NAHB: 
LST  lO  UTC:  ♦ 

MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

5 

PERIOD  OP  RECORD: 

HOHTB:  MAY 

AUG  80  -  JUL  90 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MSAn 

TOTAL  OBS 

00-«2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.2 

79.8 

44.0 

11.6 

77.8 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.4 

93.1 

61.6 

21.1 

81.8 

930 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

96.6 

84.3 

51.4 

16.6 

79.3 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.5 

97.3 

84.3 

58.6 

24.1 

4.5 

1.1 

61.6 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

98.8 

84.0 

53.3 

24.9 

8.4 

2.2 

.4 

51.8 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

98.2 

81.0 

58.1 

29.8 

10.8 

2.5 

.4 

52.5 

930 

10-20 

100.0 

100.0 

99.8 

95.7 

80.4 

62.3 

32.5 

10.4 

1.7 

62.9 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

97.4 

84.3 

59.7 

28.6 

6.5 

72.3 

930 

MX 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.5 

94.7 

84.0 

69.0 

49.1 

25.6 

7.4 

67.5 

7440 

HORTB:  JUN 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

90.1 

48.8 

12.9 

79.9 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.1 

65.9 

19.1 

83.0 

900 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

93.9 

51.9 

13.6 

80.8 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.9 

82.6 

40.6 

7.1 

1.0 

67.2 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

99.8 

97.0 

81.1 

41.6 

14.7 

4.1 

1.0 

58.6 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

99.7 

95.9 

80.7 

49.6 

19.3 

5.2 

1.4 

60.0 

900 

10-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

94.2 

80.3 

46.9 

15.2 

3.2 

68.7 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

95.8 

77.3 

34.7 

6.9 

76.4 

900 

MX 

BOORS 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

94.2 

81.1 

60.0 

29.1 

7.4 

71.8 

7200 
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OFBRKTIIIG  LOCKTIOH  *A‘ 
OSKFEIRC,  ASBBVILLB  HC 


CUMJUIIVE  PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIAIIOII  NUMBER:  747880  STAIIOH  NAME:  HACDILL  AFB/TAKFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JUL 


BOORS 

LST 

lot 

20t 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  (»  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

82.3 

38.9 

10.0 

77.9 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

87.8 

48.2 

16.2 

80.4 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

84.9 

41.9 

13.2 

78.9 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

78.6 

37.8 

6.1 

.4 

66.7 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

86.5 

42.3 

11.6 

2.0 

.3 

59.0 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

86.3 

50.4 

22.0 

7.5 

1.9 

61.4 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.9 

80.3 

47.5 

18.6 

5.3 

69.6 

928 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

95.8 

72.6 

29.6 

7.2 

75.4 

927 

ALL 

novRs 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.0 

80.7 

55.8 

24.1 

6.8 

71.1 

7435 

MONTH:  AUG 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

88.6 

44.6 

16.5 

79.8 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

94.4 

55.8 

24.7 

82.3 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

91.5 

50.4 

20.4 

81.1 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

86.6 

49.0 

12.0 

2.6 

69.5 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

90.4 

49.4 

21.6 

5.7 

1.9 

61.6 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

88.4 

58.2 

27.4 

9.1 

3.3 

63.1 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.1 

87.0 

54.4 

21.2 

7.3 

71.4 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.7 

79.9 

34.5 

11.5 

77.2 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.0 

84.6 

63.4 

29.2 

11.0 

73.2 

7440 

E  -  6  - 

4 
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orawnxG  ucKnoR  *a* 
OBAFBnC,  ASBBVILLB  DC 


CUMULATIVE  FEECERTAGB  FREQUENCY  OF  CXTCURRENCB  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


SXATIOM  mneBR: 

747880 

STATICS  NAME: 

LST  TO  OTC:  ♦ 

MACDILL 

5 

AFB/TAMPA  FL 

PERIOD  OF  RECORD: 

MOirtH:  SEP 

AUG  80  -  JXIL  90 

SOURS 

L8T 

1  10% 

20% 

relative  buhiditt  greater  than  or  equal  to 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

92.0 

56.7 

14.1 

81.2 

900 

03-0S 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.0 

70.6 

25.2 

83.8 

900 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

95.9 

70.0 

23.2 

83.4 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

90.8 

57.1 

14.3 

2.9 

70.9 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

88.0 

43.6 

18.9 

5.2 

1.6 

60.3 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

83.9 

48.4 

24.4 

9.6 

2.7 

61.4 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

85.5 

57.1 

21.5 

5.5 

71.5 

899 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.1 

82.5 

37.4 

8.6 

77.6 

899 

AIL 

BOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.2 

83.2 

65.5 

35.6 

10.5 

73.8 

7198 

HOIfTB:  OCr 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.5 

95.9 

87.5 

47.2 

8.7 

78.7 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.2 

97.1 

88.9 

66.1 

15.5 

81.0 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

98.8 

95.9 

87,2 

61,3 

17.4 

80.4 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.8 

98.1 

92.9 

75.1 

42.0 

12.4 

2.5 

67.0 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

98.8 

92.8 

71.7 

34.6 

12.3 

3.7 

1.7 

55.9 

930 

15-17 

100.0 

100.0 

98.1 

90.5 

67.5 

36.2 

14.5 

4.1 

1.2 

55.7 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

99.9 

98.9 

93.8 

76.8 

42.8 

13.2 

2.6 

67.5 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

93.3 

75.3 

27.8 

4.4 

74.9 

930 

AU. 

aouRs 

100.0 

100.0 

99.6 

97.5 

90.4 

75.6 

56.3 

29.5 

6.7 

70.1 

7440 
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0PEIMTIII6  lOCiaiOK  *A' 
USAFZraC,  ASBBVILLE  HC 


CUMULATIVE  PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FRCM  HOURLY  C»SERVATIORS 


snoioil  NUOKR:  747880 

sTKncm 

LST  TO 

NAME:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

UTC:  +  5 

PERIOD  OF 

MONTH;  NOV 

RECORD: 

AUG  80  -  JUL  90 

HOURS 

1ST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

96.9 

87.3 

57.9 

22.0 

80.5 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.7 

96.1 

87.4 

66.7 

30.2 

82.2 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.2 

95.3 

85.9 

65.8 

31.6 

81.8 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

97.7 

91.1 

78.1 

52.0 

26.6 

8.8 

70.0 

900 

12-14 

100.0 

99.9 

97.6 

89.7 

75.9 

46.7 

20.4 

7.6 

2.1 

58.6 

900 

15-17 

100.0 

99.8 

97.0 

91.0 

73.7 

47.1 

22.6 

9.2 

3.0 

58.9 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

99.9 

98.8 

95.4 

82.3 

56.7 

28.1 

6.7 

71.3 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.0 

94.8 

77.4 

46.8 

16.1 

77.6 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.3 

97.1 

91.2 

79.7 

61.2 

38.6 

15.1 

72.6 

7200 

HORTB:  DEC 


00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

98.4 

95.3 

91.0 

81.7 

61.6 

24.9 

79.4 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

98.2 

95.1 

89.6 

82.8 

65.9 

33.9 

80.5 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

94.6 

88.3 

80.8 

67.3 

36.0 

80.6 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.0 

94.3 

86.6 

76.1 

57-8 

33.8 

13.5 

70.4 

930 

12-14 

100.0 

99.4 

95.5 

88.7 

73.5 

46.9 

23.8 

9.4 

3.1 

58.5 

928 

15-17 

100.0 

99.8 

96.2 

88.7 

70.1 

44.5 

24.5 

11.3 

4.7 

58.5 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

99.8 

97.4 

92.8 

79.2 

56.2 

31.1 

10.4 

71.3 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.8 

99.1 

95.5 

89.0 

74.3 

48.9 

18.3 

76.8 

930 

ALL 

BOURS 

100.0 

99.9 

98.7 

95.4 

87.9 

75.6 

60.3 

41.2 

18.1 

72.0 

7438 

E  -  6  -  6 
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omuraiG  LocKnaR  *a' 
OSAFBXK,  ASHKVILU  RC 


CUHUUTIVE  FERCERTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FIDH  SOURLY  OBSERVATIOHS 


SXniOR  RIMBBR: 

747880 

SXATIOR 

LST  TO 

IfKMB: 

UTC:  ♦ 

HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

5 

PERIOD  OF  RECORD: 

MOffEB:  ALL 

AUG  80  -  JUL  90 

BOORS 

L8T 

10% 

20% 

REUmVS  HUMIDITY  GREATER  1BAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

98.5 

95.6 

83.6 

50.3 

16.5 

78.9 

10956 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

98.3 

96.0 

88.2 

62.3 

23.9 

81.2 

10956 

06-00 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

97.8 

94.9 

86.0 

59.1 

23.3 

80.5 

10955 

09-11 

100.0 

100.0 

99.4 

96.9 

90.7 

75.0 

45.0 

17.6 

5.6 

67.5 

10956 

12-14 

100.0 

99.8 

97.4 

90.1 

72.0 

39.9 

17.1 

6.1 

1.9 

57.0 

10954 

15-17 

100.0 

99.8 

97.4 

89.2 

70.6 

43.0 

20.3 

7.3 

2.3 

57.5 

10956 

10-20 

100.0 

100.0 

99.7 

97.8 

91.3 

75.7 

47.8 

20.7 

5.6 

68.4 

10953 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.9 

91.3 

72.1 

37.4 

11.4 

75.5 

10952 

JUU. 

BOORS 

100.0 

99.9 

99.2 

96.5 

89.6 

76.4 

57.5 

32.6 

11.3 

70.8 

87638 

E  -  6  -  7 
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PART  F 


FRESSURB  SIMORIBS 

ALL  PRESSURE  DAXA  IH  PART  F  IS  TAKER  FRCM  HOURLY  C»SERVATIONS .  IT  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGBT  3-HOUR  STARDARD  SYROPTIC  REFORtlRG  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MOHTH 
(ALL  YEARS  COMBIRBD)  . 

-  BY  MOUTH  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  OOKBIRED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COKBIRED) . 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IR  MILLIBARS,  nBLBS  GIVE  HEARS,  STARDARD  DBVIATIORS,  AND  TOTAL  OBSERVATIOR 
OOURIS.  THIS  SUMIARY  IS  ROT  AVAILABLE  FC«  METAR  REPORTIRO  SITES. 

ALTIMETER  SEITIRG. 

a  IRCBES  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  HEARS,  STARDARD  DEVIATIORS,  AND 
TOTAL  OBSERVmOR  COURTS. 

SnnOM  PRESSURE. 

IN  IRCBES  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DBVIATIORS  AND 
TOIRL  OBSERVATIOR  OOURIS. 


PRESSURE  OORVBRSIOHS  ARB:  1  MILLIBAR  •  0.02953  IRCBES  OP  MERCURY  (HG). 


F  -  I  -  2 
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orawmiio  uxMTioii  *a* 
USAFEIKC,  ASHEVILLE  IIC 


SEA  LEVEL  PRESSUEE  IN  MILLIBARS 
FROM  HOURLI  OBSERVATIONS 


Sixnoil  NUMBER:  747880  STAnOH  RAKE:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL 

LST  TO  lire:  «■  5 


PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


BOUFS 

(LOT) 

OTOTS 

JAB 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUB 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

HBMI 

SD 

Ten  OBS 

1020.2 

4.453 

310 

1019.3 

5.182 

282 

1017.8 

5.553 

310 

1016-7 

3.779 

300 

1016.0 

2.820 

310 

1016.2 

2.607 

300 

1017  .9 

2.179 

310 

1016.6 

2.389 

310 

1015.9 

2.649 

300 

1017.1 

3.180 

310 

1017.9 

3.893 

300 

1020.4 

4.053 

310 

1017.7 

4.000 

3652 

0400 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1019.7 

4.550 

310 

1018.6 

5.212 

282 

1016.8 

5.522 

310 

1015  .9 

3.772 

300 

1015.3 

2.801 

310 

1015.6 

2.617 

300 

1017.1 

2.141 

310 

1015.8 

2.401 

310 

1015.2 

2.630 

300 

1016.5 

3.269 

310 

1017.4 

3.856 

300 

1020.0 

4.107 

310 

1017.0 

4.045 

3652 

0700 

MEAN 

SO 

TOT  OBS 

1020.4 

4.637 

310 

1019.4 

5.311 

282 

1018.0 

5.558 

310 

1017.2 

3.858 

299 

1016.5 

2.878 

310 

1016.7 

2.658 

300 

1018.1 

2.133 

310 

1016.8 

2.399 

310 

1016.2 

2.647 

300 

1017.5 

3.309 

310 

1018.3 

3.901 

300 

1020.7 

4.177 

310 

1018.0 

4.036 

3651 

1000 

MBMI 

SD 

TOT  OBS 

1022.0 

4.600 

310 

1020.8 

5.379 

282 

1019.2 

5.528 

310 

1018.0 

3.915 

300 

1017.1 

2.843 

310 

1017.4 

2.615 

300 

1018.9 

2.169 

310 

1017.7 

2.408 

310 

1017.2 

2.633 

300 

1018.5 

3.350 

310 

1019.5 

3.851 

300 

1022.1 

4.175 

310 

1019.0 

4.140 

3652 

1300 

MEAN 

SD 

rat  OBS 

1020.2 

4.368 

310 

1019.4 

5.174 

282 

1017.9 

5.355 

310 

1017 .0 
3.792 
300 

1016.1 

2.797 

310 

1016.5 

2.534 

300 

1018.2 

2.118 

310 

1016.9 

2.395 

310 

1016.0 

2.505 

300 

1016.8 

3.203 

310 

1017.7 

3.711 

300 

1020.2 

4.036 

310 

1017.8 

3.913 

3652 

1600 

MEAN 

SO 

TOT  OBS 

1019.0 

4.149 

310 

1017.9 

5.026 

282 

1016.4 

5.124 

310 

1015.4 

3.654 

300 

1014.6 

2.673 

310 

1015.2 

2.479 

300 

1016.9 

2.113 

310 

1015.4 

2.375 

310 

1014.5 

2.449 

300 

1015.6 

3.152 

310 

1016.6 

3.626 

300 

1019.2 

3.895 

310 

1016.4 

3.839 

3652 

1900 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1019.9 

4.159 

310 

1018.6 

5.081 

282 

1016.9 

5.290 

310 

1015.8 

3.698 

300 

1014.9 

2.671 

310 

1015.6 

2.521 

300 

1017.3 

2.216 

309 

1015.8 

2.417 

310 

1015.2 

2.502 

300 

1016.5 

3.203 

310 

1017.6 

3.629 

300 

1020.1 

3.968 

310 

1017.0 

3.949 

3651 

2200 

NEAR 

SO 

TOT  OBS 

1020.8 

4.253 

310 

1019.6 

5.214 

282 

1018.1 

5.521 

310 

1017.1 

3.836 

300 

1016.3 

2.758 

310 

1016.8 

2.500 

300 

1018.3 

2.109 

309 

1017.0 

2.375 

310 

1016.6 

2.601 

300 

1017.8 

3.216 

310 

1018.5 

3.750 

300 

1020.9 

4.136 

310 

1018.2 

3.971 

3651 

ALL 

HOURS 

MBAK 

SO 

TOT  OBS 

1020.3 

4.475 

2480 

1019.2 

5.261 

2256 

1017.6 

5.498 

2480 

1016.6 

3.876 

2399 

1015.9 

2.891 

2480 

1016.3 

2.656 

2400 

1017.8 

2.239 

2478 

1016.5 

2.501 

2480 

1015.8 

2.699 

2400 

1017.0 

3.340 

2480 

1017.9 

3.864 

2400 

1020.4 

4.148 

2480 

1017.6 

4.060 

29213 

USAFETAC/DS— 91/265  -  Page  339 


OraWaiHG  UJCKnOH  *a*  utikbtkr  setting  in  IIICBES 

DSAFSEK,  ASBBVILLB  RC  FRON  SOURLY  OBSERVATIONS 


axmOH  H»eBR; 

:  747880 

STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL 

1ST  TO  UTC:  ♦  5 

PERICX)  OF  RECORD: 

;  AUG  80  -  JUL  90 

SOURS 

(UT) 

smss 

JAR 

FEB 

NAR 

APR 

MAY 

JUN 

JOL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

WAR 

30.12 

30.10 

30.05 

30.02 

30.00 

30.01 

30.06 

30.02 

30.00 

30.03 

30.06 

30.13 

30.05 

SO 

.132 

.153 

.164 

.111 

.083 

.077 

.065 

.071 

.078 

.094 

.115 

.120 

.118 

lOI  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0400 

HSMI 

30.11 

30.08 

30.02 

30.00 

29.98 

29.99 

30.03 

29.99 

29.98 

30.01 

30.04 

30.12 

30.03 

8D 

.135 

.154 

.163 

.111 

.083 

.077 

.063 

.071 

.078 

.097 

.114 

.121 

.119 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

VIM 

30.13 

30.10 

30.06 

30.04 

30.01 

30.02 

30.06 

30.02 

30.01 

30.05 

30.07 

30.14 

30.06 

.137 

.156 

.164 

.115 

.085 

.079 

.063 

.071 

.079 

.098 

.115 

.123 

.119 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1000 

30.18 

30.14 

30.09 

30.06 

30.03 

30.04 

30.09 

30.05 

30.03 

30.07 

30.10 

30.18 

30.09 

8D 

.136 

.159 

.163 

.116 

.084 

.077 

.064 

.071 

.078 

.099 

.114 

.123 

.122 

TOT  OSS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1300 

REAR 

30.13 

30.10 

30.06 

30.03 

30.00 

30.02 

30.07 

30.03 

30.00 

30.02 

30.05 

30.13 

30.05 

SO 

.129 

.153 

.158 

.112 

.083 

.075 

.063 

.071 

.074 

.095 

.110 

.119 

.116 

lot  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1600 

MBAR 

30.09 

30.06 

30.01 

29.98 

29.96 

29.98 

30.03 

29.98 

29.96 

29.99 

30.02 

30.09 

30.01 

SO 

.123 

.148 

.151 

.108 

.079 

.073 

.063 

.070 

.072 

.093 

.107 

.115 

.113 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1900 

HUR 

30.12 

30.08 

30.03 

29.99 

29.97 

29.99 

30.04 

30.00 

29.98 

30.01 

30.05 

30.12 

30.03 

SO 

.123 

.150 

.156 

.109 

.079 

.074 

.066 

.071 

.074 

.094 

.107 

.117 

.117 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

2200 

MBAR 

30.14 

30.11 

30.06 

30.03 

30.01 

30.02 

30.07 

30.03 

30.02 

30.05 

30.07 

30.15 

30.06 

SO 

.125 

.154 

.163 

.113 

.081 

.074 

.063 

.070 

.077 

.095 

.111 

.122 

.117 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

ALL 

WAR 

30.13 

30.09 

30.05 

30.02 

30.00 

30.01 

30.05 

30.02 

30.00 

30.03 

30.06 

30.13 

30.05 

SOURS 

SO 

.132 

.155 

.162 

.115 

.085 

.078 

.066 

.074 

.080 

.099 

.114 

.122 

.120 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2480 

2400 

2480 

2400 

2478 

2480 

2400 

2480 

2400 

2480 

29214 
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OPERATIIIG  LOCKTIOH  *A* 
USAFSnC,  ASHEVILLE  HC 


STATIOR  PRESSURE  IR  INCHES 
FKM  HOURLY  OBSERVATIORS 


SIATiai  RUHRER; 

:  747880 

STATICH  RAKE:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL 

LST  TO  UTC:  ♦  5 

PERIOD  OF  RECORD: 

:  AUG  80  -  JUL  90 

HOURS 

(LOT) 

STMTS 

JAB 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

HEAR 

30.10 

30.08 

30.03 

30.00 

29.98 

29.99 

30.04 

30.00 

29.98 

30.01 

30.04 

30.11 

30.03 

SO 

.132 

.153 

.164 

.111 

.083 

.077 

.065 

.071 

.078 

.094 

.115 

.120 

.118 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0400 

HEAR 

30.09 

30.06 

30.00 

29.98 

29.96 

29.97 

30.01 

29.97 

29.96 

29.99 

30.02 

30.10 

30.01 

SD 

.135 

.154 

.163 

.111 

.083 

.077 

.063 

.071 

.078 

.097 

.114 

.121 

.119 

TGT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0700 

KBMII 

30.11 

30.08 

30.04 

30.02 

29.99 

30.00 

30.04 

30.00 

29.99 

30.03 

30.05 

30.12 

30.04 

SD 

.137 

.156 

.164 

.115 

.085 

.079 

.063 

.071 

.079 

.098 

-115 

.123 

.119 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1000 

MBMR 

30.16 

30.12 

30-07 

30.04 

30.01 

30.02 

30.07 

30.03 

30.01 

30.05 

30.08 

30.16 

30.07 

SD 

.136 

.159 

.163 

.116 

.084 

.077 

.064 

.071 

.078 

.099 

.114 

.123 

.122 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1300 

HEAR 

30.11 

30.08 

30.04 

30.01 

29.98 

30.00 

30.05 

30.01 

29.98 

30.00 

30.03 

30.11 

30.03 

SD 

.129 

.153 

.158 

.112 

.083 

.075 

.063 

.071 

.074 

.095 

.110 

.119 

.116 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1600 

HEAR 

30.07 

30.04 

29.99 

29.96 

29.94 

29.96 

30.01 

29.96 

29.94 

29.97 

30.00 

30.07 

29.99 

SO 

.123 

.148 

.151 

.108 

.079 

.073 

.063 

.070 

.072 

.093 

.107 

.115 

.113 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1900 

HBMIl 

30.10 

30.06 

30.01 

29.97 

29.95 

29.97 

30.02 

29.98 

29.96 

29.99 

30.03 

30.10 

30.01 

SD 

.123 

.150 

.156 

.109 

-079 

.074 

.066 

.071 

.074 

.094 

.107 

.117 

.117 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

2200 

HEAR 

30.12 

30.09 

30.04 

30.01 

29.99 

30.00 

30.05 

30.01 

30.00 

30.03 

30.05 

30.13 

30.04 

80 

.126 

.154 

.163 

.113 

.081 

.074 

.063 

.070 

.077 

.095 

-111 

.122 

.117 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

309 

310 

300 

310 

300 

310 

3651 

ALL 

HEAR 

30.11 

30.07 

30.03 

30.00 

29.98 

29.99 

30.03 

30.00 

29.98 

30.01 

30.04 

30.11 

30.03 

Boims 

SO 

.132 

.155 

.162 

.115 

.085 

.078 

.066 

.074 

.080 

.099 

.114 

.122 

.120 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2480 

2400 

2480 

2400 

2478 

2480 

2400 

2480 

2400 

2480 

29214 
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PART  a 


CROSSWIHD  SUMKMty 


CROSSmilD  SUMWIES. 

IBBSB  TABLES  ARE  CREATED  FROM  SOURLY  ARD  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARB  SUM1ARIZED  AS  FOLLCWS: 

-  BY  BIGST  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  TEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (FOF)  OF  THE  'CROSS-RUNWAY  WIND 
OOMPONEBT’  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARB  TWO  OOMPOHENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  OOMPOHENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  REOORD-SPBCIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  CXAINIS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THR  SPBCIFIBD  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUE(S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 
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OFEmTIRG  LOCKTIOH  *A* 

nsAFrrac,  asbkville  hc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  040-220 

STATIOH  HUMBER:  747880  STATIOIf  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  Jin.  90 

1ST  TO  UTC:  +  5  MONTH:  JAN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

6E1S 

GE20 

6E25  OBS 

GB15 

6E20 

GE25  OBS 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.2 

930 

.2 

930 

.4 

930 

.4 

930 

CUBOCRY  B 

1.6 

.3 

1012 

2.5 

.5 

.2  1052 

3.1 

.8  .2  1140 

3.6 

.5 

1125 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RfS) 

CE15 

GB20 

GE2S  OBS 

GBIS 

GE20 

GE25  OBS 

6EI5 

6E20  GE2S  OBS 

GE15 

GE20  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.1 

.1 

930 

1.6 

930 

.5 

930 

.2 

930 

CATEGORY  B 

S.2 

2.1 

1.1  1025 

4.4 

1.7 

.5  1003 

2.3 

1.1  .4  1005 

1.9 

.6 

1025 

TDIE  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOUBS 

SPEED  raS 

GB15 

GE20 

GE25 

OBS 

6E15  GE20  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

.0 

4650 

.6  .0 

7440 

CrOBOOKf  B 

3-7 

1.2 

-4 

5298 

3.1  .9  .3 

8387 
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oraminn:  uxxncm  -a- 

OSAFBXKC,  ASBBVILLB  RC 


FERCERTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIRDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  040-220 

SZAfnOII  NUMBER:  747880  STATION  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC;  ♦  5  MONTH:  FEB 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPCHtTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RES) 

GB15 

CE20  GB25  OBS 

GEIS 

GB20 

GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE2S  OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CAIBOOIir  A 

.8 

846 

1.3 

846 

.8 

846 

1.7 

.4 

846 

CAXEGOiOr  B 

2.8 

1.2  .2  904 

3.6 

1.8 

.2  949 

2.6 

.7  .1  1044 

4.7 

2.6 

.8 

998 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RR) 

GEIS 

GB20  GE2S  OBS 

GB15 

6E20 

GE25  OBS 

GEIS 

GB20  GE25  OBS 

GE15 

6E20 

GE2S 

OBS 

CKEEGORY  A 

1.8 

.2  846 

1.5 

.1 

846 

1.2 

.1  846 

.8 

846 

CKBaORY  B 

5.4 

2.8  .9  900 

4.6 

2.0 

.4  910 

2.9 

1.1  .3  895 

3.0 

1.1 

.2 

920 

TDB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  BOURS 

SPEED  KTS 

6B1S 

6E20 

GE25 

OBS 

GE15  GE20  GE25 

OBS 

CATBGOnr  A 

1.4 

.2 

4230 

1.2  .1 

6768 

dOBOORr  B 

4.0 

1.8 

.5 

4747 

3.7  1.6  .4 

7520 
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OFSlttTIIIG  LOCKTIOII  'A* 
aSAFBIAC,  ASaSVILLB  KC 


PERCERTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURREHCE  OF  CHOSSWINDS 
FKGH  HOURLY  OBSERVATICHtS 

HAGNFTIC  RUNWAY  HEADING:  040-220 

SXATIOH  mMBER:  747880  STATIOH  NAME:  MACDILL  AFB/XAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  MAR 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBIIITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST)  I  0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


SPEED  (raS) 

GB15 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

6E20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

930 

.8 

930 

1.3 

.3 

930 

2.3 

.1 

930 

CATEGORY  B 

3.9 

1.2 

.7 

1000 

4.1 

1.7 

.5 

1023 

3.5 

1.6 

.4 

1101 

6.7 

3.1 

.6 

1024 

TIME  (LSI) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GE15 

6E20 

GE25 

OBS 

6E15 

6E20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.4 

.2 

930 

1.8 

.3 

930 

1.0 

.2 

930 

.6 

.1 

930 

CATEGORY  B 

7.6 

3.3 

.9 

1000 

6.3 

2.0 

.7 

986 

4.3 

1.7 

.5 

987 

4.6 

2.2 

.4 

994 

TIME  (LSI) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOOBS 

SPEED  RS 

GB15 

OE20 

GE25 

OBS 

GE15 

GE20 

6E25 

OBS 

CATEGORY  A 

1.7 

.2 

4650 

1.4 

.2 

7440 

CATEGORY  B 

5.6 

2.4 

.6 

5098 

5.1 

2.1 

.6 

8115 
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OPBRnniG  lOCUlOH  *A* 
OSATEBtC,  ASHBVIU2  RC 


PBRCBIRAGS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSVaNDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  040-220 

SZmON  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  NACDILI.  AFB/TAHPA  FI.  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  +  S  MONTE:  APR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OB5  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  +  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0300 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RIS) 

GB15 

GB20  GB2S  OBS 

GB15 

GE20 

6B25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE2S  OBS 

CATEGORY  A 

.6 

900 

.3 

900 

.3 

900 

.9 

.2  900 

CATEGORY  B 

3.1 

.8  .3  932 

1.7 

.4 

.1  960 

1.8 

.5  .2  984 

3.4 

1.0  .3  937 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GS15 

GB20  (B2S  OBS 

GEIS 

GE20 

GE25  OBS 

GE15 

GB20  GE25  OBS 

GEIS 

GE20  GE25  OBS 

CATBGOia  A 

1.3 

900 

.7 

.1 

900 

.9 

.1  900 

.6 

.1  900 

CATEGORY  B 

4.4 

1.8  .3  933 

5.1 

1.6 

.4  923 

3.4 

1.4  .2  924 

2.0 

.9  .1  935 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPIED  RTS 

GB15 

GS30 

GE25 

OBS 

GE15  GE20  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

.1 

4500 

.7  .1 

7200 

CATEGORY  B 

3.6 

1.3 

-3 

4701 

3.0  1.0  .2 

7528 

G  -  2  -  4 
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oPBmniK  Loaaicm  'A' 

aSAFEIAC,  ASBBVHJX  RC 


FERCBimGB  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  CR06SWIRDS 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  040-220 

snnon  number:  747S80  station  NAME:  HACDILL  AFB/TAKPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  OTC:  ♦  5  MONTH:  MAY 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TOS  (LSI) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (nS) 

GBIS 

GB20  GE2S  OBS 

GE15 

GE20  I 

GE25  OBS 

GE15 

6E20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

930 

.3 

930 

930 

930 

CATEGORY  B 

.1 

959 

.7 

.3 

.2  962 

971 

.7 

958 

TIMB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

6B15 

GR20  GB2S  OBS 

6E15 

GB20 

GE25  OBS 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

.1 

930 

.1 

930 

.1 

930 

930 

CATEGORY  B 

.9 

.3  .  3  960 

1.2 

.2 

.1  987 

1.1 

.2  .2  987 

.5 

.3  .2  960 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

8PBB)  ns 

GB15 

6E20 

GB25 

OBS 

GE15  GE20  GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

4650 

.1 

7440 

CATEGORY  B 

.8 

.1 

.1 

4863 

.7  .2  .1 

7744 

G  -  2  -  5 
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cnManc  uxmoi  -a* 
asAnrac,  asbbviub  ir: 


PBRCUriAGE  FREQUEACy  OP  OCCURREACB  OF  CROSSWORDS 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOBS 

MAGRETIC  RUNWAY  HEADING:  040-220 

SXAnOH  mMBR:  747880  SIATIOIf  RAMB:  MACDILL  AFB/XAWA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  JUN 


cuBooror  a: 

CMBOORT  B: 

Ally  CBILIRG  OR  VISIBILITT  (BOURLY  OBS  ONLY) 

B16HEST  WINDS  REPC3RTED  WirTBIH  THE  BOUR  (fiOURLIES  + 

SPECIALS) 

TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GB15 

(X20  6E2S  OBS 

GEIS 

GE20  CE25  OBS 

GB15 

GE20  SE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CATBOORY  A 

900 

.2 

.2 

.1  900 

900 

900 

CATBOORY  B 

.2 

.2  916 

.5 

.2 

.2  944 

.1 

956 

.4 

.1  964 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GE15 

GS20  GE2S  OBS 

GEIS 

GB20  CB2S  OBS 

GE15 

GE20  6E25  OBS 

GE15 

GE20  6E25  OBS 

OOBOORY  A 

.2 

900 

.2 

.1 

900 

.4 

.1  900 

.1 

900 

aOBOORY  B 

.7 

.3  .1  978 

2.2 

1.2 

.6  1023 

2.3 

1.2  .5  1018 

.3 

.1  956 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  EXS 

GE15 

GB20 

GB25 

OBS 

6E15  6B20  GB25 

OBS 

CATBODRI  A 

.2 

.0 

4500 

.2  .1  .0 

7200 

CAlBaCEtt  ■ 

1.2 

.6 

.2 

4939 

.9  .4  .2 

7755 

G  -  2  -  6 
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OPBRKniK  LOCMTIOR  *A' 
OSAFSnC,  ASHBVIUB  RC 


FERCBRTASB  FRBQUEIICr  OF  OCCURRJEUCE  OP  CROSSWIHOS 
FROM  aOURLT  OBSERVKTIORS 

MAGNETIC  RUmar  BEADING:  040-220 

nmai  NUKBBR:  747te0  StAncn  name:  MACDIIX  AFB/TAKPA  FL  period  of  record:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  inC:  *  S  MONTH:  JUL 


CATBOOBT  A:  ANT  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  DBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  «  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  •  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (NTS) 

CB15 

GE20  GE25  OBS 

GEIS 

GE20  GB25 

OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CASEOaRT  A 

.1 

930 

930 

930 

.1 

930 

CAIBOORY  B 

.1 

954 

.3 

.2 

977 

.4 

.2  984 

.7 

.5  998 

TINE  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (fXS) 

GE15 

GK20  6B25  DBS 

GB15 

GE20  GB25 

OBS 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CMBOORT  A 

.1 

930 

.8 

.2  .1 

930 

.5 

928 

.1 

927 

CnBGCRY  B 

.9 

.3  .1  1057 

3.2 

1.7  1.1 

1114 

2.9 

1.2  .6  1082 

.4 

.1  971 

TINE  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPSB)  K39 

6B15 

GE20 

GE25 

CBS 

GE15 

GE20 

6E25 

OBS 

CmOCEtT  A 

.3 

.0 

,0 

4648 

.2 

.0 

.0 

7435 

CAIEOCRY  B 

1.7 

.8 

.4 

5235 

1.2 

.6 

.2 

8137 

G  -  2  -  7 
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amaavK  uxxncm  *a* 

aSWmtC,  ASHEVIIiB  HC 


PBRCBIIXKGE  FREQUEMCy  OF  OCCURRERCB  OF  CROSSWIDDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATIORS 

MAGNETIC  RUNMAY  HEADING:  040-220 

SnriOH  mnSER:  74788O  STATIOH  name:  MACDILL  AFB/TAMPA  FL  period  of  record:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  to  UTC:  *  5  MONTH:  AUG 


CATSOORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  laNDS  REPORTED  inTHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIM  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE15 

GB20  GK2S  OBS 

GB15 

GE20 

GB25  OBS 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CATBOORY  A 

.1 

930 

.4 

930 

.1 

930 

.1 

930 

aanan  b 

.7 

.2  968 

•  S 

.1 

957 

.7 

.4  969 

.5 

.3  975 

TIM  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KIS) 

6E1S 

CS20  GE2S  OBS 

GB15 

GB20 

GE25  OBS 

GB15 

GB20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

astKan  a 

.1 

930 

.8 

.1 

930 

.4 

930 

.1 

930 

caiboom  b 

1.1 

.3  .2  1011 

2.4 

1.1 

.2  1071 

2.1 

1.2  .3  1056 

.6 

.1  992 

TIM  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  BOUBS 

SPEED  lors 

GB15 

GE20 

GE2S 

OBS 

GE15  GE20  GE25 

OBS 

CAXBOOICr  A 

.3 

.0 

4650 

.3  .0 

7440 

aasaan  a 

1.4 

.7 

.1 

5062 

1.1  .5  .1 

7999 

G  -  2  -  8 
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OPBRATIIIG  lOCATIOK 
USAFEnC,  ASBBVILLB  RC 


FEPCERTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURKERCE  OF  C3«>SSWINDS 
FRGH  HCUKLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  040-220 

SIAnOII  mJNBBR:  747880  STATZOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UrC:  4  5  MONTH:  SEP 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CJ^BOORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITBIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RIS) 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

GEIS 

GE20 

GC25  OBS 

GE15  GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

OCTOORY  A 

.2 

900 

.2 

900 

.2  900 

-1 

900 

CAIBOORY  B 

.7 

.3  917 

.4 

.3 

935 

.2  .2  .1  951 

1.4 

.5  .2  981 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (ns) 

CEIS 

GS20  GB2S  CSS 

OBIS 

GE20 

SB25  OBS 

GB15  GB20  6B25  CBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CKnoomr  a 

900 

.4 

.1 

900 

900 

.6 

.1  900 

CJOBaCRT  B 

1.9 

.8  .1  1019 

1.6 

.6 

.3  1015 

1.2  .6  .1  995 

.7 

.5  .1  935 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RIS 

GB15 

GB20 

GE25 

OBS 

GE15  GB20  6E25 

OBS 

OOBOORT  A 

.2 

,0 

4500 

.2  .0 

7200 

CUBOORT  B 

1.3 

.5 

.2 

4961 

1.0  .5  .1 

7746 

G  -  2  -  9 
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orawruiG  uxATicR  'hr 
DSAFEXK,  ASHBVILI.E  RC 


PERCERTAGE  FRBQUBNCy  OP  OCCURRERCB  OF  CROSSWIHDS 
FROM  BOURLY  OBSERVXTIORS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  040-220 

SXAnOH  IRMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDELL  APB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (ns) 

G815 

GB20  6R2S  OBS 

GBIS 

GB20 

GE25  OBS 

GB15 

GE20  GE25  OBS 

6E15 

GE20  GE25  OBS 

CHTBOORr  A 

930 

930 

930 

930 

aoBocRr  B 

.1 

949 

.2 

957 

986 

.4 

980 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RIS) 

GBI5 

GR20  GE25  OBS 

GEIS 

GB20 

GB25  OBS 

GB15 

GB20  GE25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

CATSOORY  A 

.1 

930 

930 

.1 

930 

930 

CATBODIII  B 

1.0 

.4  .2  974 

.5 

.1 

964 

.1 

946 

.2 

953 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  aoURS 

8PBBD  KTS 

GE15 

GE20 

GS25 

OBS 

GB15  GE20  GE25 

OBS 

CATBOORY  A 

.0 

4650 

.0 

7440 

CATBOORY  B 

.4 

,1 

,0 

4850 

.3  .1  .0 

7709 

G  -  2  -  10 
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OFBMVniR  LOCMnOH  *A* 
uswmc,  ASHBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROH  HOURLY  (SSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  040-220 
SnnON  mJHBBR:  747880  STATIOR  NAME:  HACDILL  AFB/TAHPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 


LST 

TO  OTC:  4 

►  5 

MONTH:  NOV 

CATEGORY 

A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CRTBGORy 

B: 

BI6HEST  WlftDS 

REPOPTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIKB  (LSI) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SFEED  (KTS) 

6B1S 

GE20  6E2S  OBS 

GEIS 

GE20  GB25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

6E20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.4 

900 

.2 

900 

.3 

900 

.6 

900 

CATEGORY  B 

.7 

.2 

967 

.6 

973 

1.3 

.1  1027 

3.2 

1.1 

1001 

TIMB  (LSI) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KTS) 

CEIS 

GK20  GE25  OSS 

6E15 

GB20  GB25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

.4 

900 

.1 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

3.1 

.6 

962 

2.7 

.4 

963 

.9 

.1  966 

1.1 

.1 

949 

TOa  (L3T) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

8PBBD  RES 

GE15 

GB20 

GE25 

OBS 

GE15  GE20  6E25 

OBS 

CUBOORY  A 

-3 

4500 

.3 

7200 

CATEGORY  B 

2.2 

.5 

4919 

1.7  .3 

7808 

G  -  2  -  11 
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crauTnre  locKnoR  *a* 
osafbxm;,  asbevillb  rc 


PERCBirEACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROH  SOURLY  OBSERVKnONS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  040-220 

8XHTI0II  HOmBR:  747880  STATION  NAME:  MACD  ILL  AFB/TAMPA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

LST  TO  UTC:  ♦  5  MONTH:  DEC 


CATBOORY  A: 

ARY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPt^OBD  WITHIN  THE 

HOUR  (BOURLZES  + 

SPECIALS) 

TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (KTS) 

GBIS 

G820  GE2S  OBS 

GBIS 

GE20  GB25  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CATBOOra  A 

930 

930 

.2 

930 

.3 

930 

CATBOORT  B 

1.1 

978 

.5 

.3  995 

1.4 

.7  1023 

2.9 

.7 

.1 

1023 

TIMB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (XTS) 

GBIS 

GB20  6B2S  OBS 

GBIS 

GB20  GE2S  OBS 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GE15 

GE20 

GE25 

OBS 

CAXBOORY  A 

.3 

930 

.1 

930 

.1 

930 

930 

CASBOmY  B 

5.3 

1.2  1010 

3.6 

.6  988 

2.3 

.5  .1  977 

2.3 

.6 

977 

TINE  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

SOURS 

SPBBD  ns 

GBIS 

GE20 

GB2S 

OBS 

GBIS 

GB20 

GE25 

OBS 

CATBOORY  A 

.2 

4650 

.1 

7440 

CASBOORY  B 

3.1 

.7 

.0 

5021 

2.4 

.6 

-0 

7971 

G  -  2  -  12 
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OFBRKTIIIG  LOCKTIOR  ‘A* 
USAFBTAC,  ASBEVILI.B  RC 


PERCERTAGB  FRBgUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRCH  HOURLy  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING;  040-220 

SranOR  NIMBBR:  747880  STATiaH  NAME:  MACDILL  AFB/TAKFA  FL  PERIOD  OF  RECORD:  AUG  80  -  JUL  90 

isr  TO  OTC:  +  5  MONTH:  ALL 


CATEGORY  A:  ANY  CBILIHG  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HXm  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GB15 

GE20 

GE25  OBS 

GB15 

GE20  GE2S  OBS 

GE15 

GE20 

GE25  OBS 

CAXBOORT  A 

.3 

10956 

-3 

,0 

.0  10956 

.3 

.0  10956 

.5 

.1 

10956 

CHTEGORT  B 

1.2 

.4  .1  11456 

1.3 

.5 

.1  116B4 

1.3 

.5  .1  12136 

2.4 

.9 

.2  11964 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KTS) 

GE15 

GE20  GE25  OBS 

GB15 

CE20 

GE25  OBS 

GE15 

GE20  6E25  OBS 

GE15 

GE20 

GE25  OBS 

CAXBGCNa  A 

.6 

.0  10956 

.7 

.1 

.0  10956 

.4 

.0  10954 

.3 

.0 

10953 

CATEGORY  B 

3.1 

1.2  .3  11829 

3.1 

1.1 

.4  11947 

2.1 

.9  .3  11838 

1.5 

.6 

.1  11567 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOOKS 

SPEED  ms 

GE15 

GE20 

GB25 

OBS 

GE15  GE20  GE25 

OBS 

CATBOORT  A 

.5 

-1 

.0 

54778 

.4  .0  .0 

87643 

CKTBOORT  B 

2.4 

.9 

.2 

59714 

2.0  .7  .2 

94421 
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PART  H 


DEGREE  DAY  SUHMARIES 


DEGREE  DAYS. 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  (KAX>MIR/2  WHEN  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
TEE  HUMBER  OF  DEGREE  DAYS  FOR  EACH  MOinS  IN  EACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  EACH  SUItWRY  ARE  STATISTICS  BASED  OR  A  30-YEAR  (1951-1980) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  BO-YEAR  P(N«  PROVIDES  AWS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  RATIOHAL  CLIMATIC  DATA  CEWl'ER  (HCDC).  ROTE  THAT  THE  lO-YEAR  FOR  WILL 
CHARGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  BAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANES 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DENOTE  AH  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DAYS. 

ONE  ’HEATING  DEGREE  DAY’  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  ’BASE  TQfPERATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IP  THE  MEAN  TEMPERATURE  OR  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ONE  ’COOLING  DEGREE  DAY’  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  ’BASE  TBVEBATURE’  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DECREES,  THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEER  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
’BASE  TEMPERATURE’  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  NSgUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


ROTE  1.  THESE  SUItURIES  ARE  ROT  AVAILABLE  FOB  PART  TIME  PERIODS. 
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(^BIUnnG  lOCATIOH  *A* 
OSAFEraC,  ASBEVILI£  HC 


HEATING  DEGREE  DAYS 
reOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TEMPERATURE  65 


SIATIOH  HUMBER:  747880  STATION  NAME:  MACDILL  AFB/TAMFA  FL 

LST  TO  VTC:  +  5 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  42  -  JUL  90 


TEARS 

JAll 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

1942 

217 

196 

80 

8 

ft  ft  ft  ft 

78 

579 

1943 

84 

134 

52 

3 

21 

43 

130 

467 

1944 

148 

21 

23 

14 

1 

32 

185 

424 

1945 

137 

62 

72 

154 

425 

1946 

96 

***« 

13 

21 

130 

1947 

32 

253 

95 

**** 

30 

62 

472 

1948 

171 

36 

9 

5 

31 

252 

1949 

36 

6 

23 

67 

36 

168 

1950 

42 

46 

43 

112 

201 

444 

1951 

128 

117 

24 

8 

85 

50 

412 

1952 

76 

60 

16 

10 

12 

25 

152 

351 

1953 

118 

55 

8 

9 

8 

35 

113 

346 

1954 

89 

46 

114 

5 

52 

167 

473 

1955 

162 

84 

58 

3 

40 

113 

460 

1956 

242 

33 

55 

4 

93 

61 

488 

1957 

60 

13 

32 

21 

12 

151 

289 

1958 

306 

319 

58 

119 

802 

1959 

191 

7 

64 

8 

50 

114 

434 

1960 

147 

142 

130 

3 

•  Aft* 

8 

209 

639 

1961 

201 

69 

19 

12 

16 

120 

437 

1962 

160 

44 

66 

7 

1 

72 

211 

561 

1963 

192 

198 

29 

3 

67 

325 

814 

1964 

229 

222 

32 

4 

9 

9 

69 

574 

1965 

150 

80 

77 

36 

135 

478 

1966 

256 

156 

57 

5 

3 

64 

147 

688 

1967 

95 

143 

16 

46 

74 

374 
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1968 

149 

240 

124 

10 

84 

215 

822 

1969 

164 

149 

172 

96 

186 

767 

1970 

329 

186 

63 

114 

97 

789 

1973 

152 

180 

8 

12 

3 

13 

168 

536 

1974 

112 

3 

3 

17 

121 

256 

1975 

61 

43 

41 

7 

79 

169 

400 

1976 

240 

93 

9 

9 

101 

194 

646 

1977 

418 

206 

19 

4 

17 

39 

172 

875 

1978 

293 

297 

94 

1 

68 

753 

1979 

222 

167 

37 

35 

83 

544 

1980 

95 

216 

51 

2 

44 

205 

613 

1981 

410 

109 

80 

43 

149 

791 

1982 

140 

13 

25 

6 

14 

78 

276 

1983 

198 

131 

91 

17 

30 

155 

622 

1984 

229 

103 

63 

10 

62 

58 

525 

1985 

281 

106 

15 

6 

4 

214 

626 

1986 

153 

65 

88 

7 

46 

359 

1987 

169 

82 

37 

63 

4 

43 

94 

492 

1988 

211 

190 

82 

10 

3 

91 

587 

1989 

26 

93 

37 

12 

23 

270 

461 

1990 

42 

19 

7 

3 

71 

HEM 

163 

116 

49 

6 

3 

42 

131 

SO 

96.33 

80.22 

38.23 

11.19 

5.62 

32.62 

66.05 

•***SPL  30TtR  SUNMAXICH  (1951  -1980)*»»» 

ISM 

175 

131 

52 

3 

3 

47 

143 

SO 

92.47 

84.16 

42.08 

4.04 

5.70 

33.19 

60.77 
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OPERKTIIIG  LOCmOR  'A* 
USAFRAC,  ASBBVILLB  AC 


COOLIAG  DEGREE  DAYS 
FROM  SOURLY  OBSERVATIOHS 

BASE  TQtFERATURE  65 


SIATICII  SIMBBR:  747880  STATIOH  NAME:  MACDILL  AFB/TAMFA  FL 

LSI  TO  UTC:  ♦  5 


PERIOD  OF  RECSDRD:  JAN  42  -  JUL  90 


TBARS 

JAR 

FEB 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1942 

29 

21 

107 

226 

429 

536 

659 

624 

555 

374 

ft*** 

122 

3682 

1943 

77 

40 

162 

240 

486 

552 

569 

592 

522 

279 

113 

95 

3727 

1944 

28 

166 

220 

333 

439 

595 

600 

619 

599 

305 

135 

49 

4088 

1945 

13 

116 

282 

366 

407 

555 

562 

574 

542 

371 

162 

33 

3983 

1946 

81 

***• 

153 

274 

472 

498 

565 

575 

506 

408 

320 

135 

3987 

1947 

203 

5 

35 

374 

436 

**** 

514 

469 

384 

204 

91 

2715 

1948 

21 

117 

270 

320 

462 

554 

558 

564 

525 

348 

319 

187 

4245 

1949 

141 

178 

ISO 

283 

449 

486 

577 

**** 

510 

450 

72 

98 

3394 

1950 

205 

117 

139 

158 

436 

547 

517 

540 

459 

381 

123 

11 

3633 

1951 

40 

49 

142 

194 

415 

555 

603 

656 

583 

411 

123 

137 

3908 

1952 

107 

54 

166 

210 

465 

614 

592 

571 

499 

266 

113 

30 

3687 

1953 

43 

64 

198 

225 

492 

510 

563 

533 

479 

298 

131 

100 

3636 

1954 

57 

63 

123 

359 

375 

535 

550 

603 

520 

311 

77 

26 

3599 

1955 

41 

70 

158 

287 

449 

468 

547 

606 

575 

361 

142 

50 

3754 

1956 

9 

108 

106 

188 

466 

504 

556 

592 

477 

292 

135 

154 

3587 

1957 

105 

149 

118 

290 

461 

539 

567 

551 

521 

295 

192 

39 

3827 

1958 

1 

8 

59 

230 

413 

564 

600 

578 

586 

340 

283 

61 

3723 

1959 

44 

148 

93 

269 

465 

524 

572 

544 

505 

471 

169 

40 

3844 

1960 

56 

36 

73 

277 

373 

505 

577 

579 

•  ••• 

423 

217 

39 

3155 

1961 

11 

101 

217 

130 

391 

486 

550 

564 

535 

376 

204 

122 

3687 

1962 

48 

110 

109 

213 

429 

463 

615 

580 

518 

368 

45 

37 

3535 

1963 

22 

7 

155 

241 

392 

498 

550 

548 

467 

308 

82 

8 

3278 

1964 

10 

4 

119 

289 

394 

518 

506 

545 

470 

247 

164 

105 

3371 

1965 

34 

60 

121 

262 

410 

457 

458 

517 

489 

292 

118 

23 

3241 

1966 

23 

29 

57 

162 

401 

412 

540 

525 

458 

342 

99 

27 

3075 

1967 

64 

28 

132 

271 

378 

460 

508 

485 

435 

273 

98 

123 

3255 
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196a 

29 

4 

57 

271 

366 

448 

503 

555 

483 

352 

124 

38 

3230 

1969 

19 

13 

25 

243 

367 

537 

562 

516 

455 

375 

59 

4 

3175 

1970 

7 

8 

73 

244 

342 

443 

546 

565 

500 

345 

81 

37 

3191 

1973 

77 

17 

210 

2U 

396 

495 

535 

521 

524 

387 

245 

57 

3677 

1974 

225 

62 

221 

242 

419 

464 

500 

584 

578 

321 

leo 

52 

3848 

• 

1975 

107 

133 

167 

292 

511 

526 

562 

566 

510 

415 

206 

50 

4045 

1976 

16 

78 

254 

256 

413 

469 

529 

528 

450 

225 

57 

34 

3309 

1977 

1 

10 

196 

237 

408 

547 

538 

506 

480 

249 

156 

39 

3367 

1978 

19 

73 

259 

453 

529 

513 

527 

512 

354 

256 

124 

3619 

1979 

20 

43 

109 

331 

432 

584 

606 

509 

467 

307 

187 

77 

3672 

1980 

65 

20 

174 

203 

436 

567 

544 

580 

568 

359 

158 

15 

3689 

1981 

34 

46 

285 

352 

554 

595 

531 

477 

392 

128 

67 

3461 

1982 

75 

149 

201 

279 

396 

509 

564 

542 

484 

341 

223 

180 

3943 

1983 

30 

20 

52 

152 

357 

472 

600 

609 

507 

449 

122 

95 

3465 

1984 

40 

51 

105 

163 

383 

460 

508 

535 

472 

377 

108 

144 

3346 

1985 

27 

88 

156 

234 

427 

528 

527 

542 

473 

465 

314 

65 

3846 

1986 

17 

81 

133 

149 

399 

490 

550 

539 

534 

388 

347 

112 

3739 

1987 

24 

41 

93 

97 

411 

568 

574 

592 

503 

201 

163 

78 

3345 

1988 

25 

27 

103 

156 

358 

559 

630 

635 

594 

372 

276 

110 

3845 

1989 

151 

141 

218 

268 

444 

532 

600 

591 

547 

376 

165 

19 

4052 

1990 

146 

173 

238 

258 

468 

572 

557 

2412 

A 

HUH 

56 

66 

139 

244 

419 

517 

558 

561 

509 

348 

164 

72 

• 

8D 

55.97 

53.23 

64.50 

61.94 

40.04 

44.97 

38.19 

37.47 

42.19 

62.01 

76.22 

47.69 

••••SPL  307R 

SUMHATIOIf 

(1951 

-X9B0)**** 

MUH 

46 

52 

132 

246 

418 

507 

549 

554 

505 

334 

146 

58 

8D 

46.72 

45.42 

58.47 

48.52 

40.85 

47.46 

36.33 

36.99 

43.17 

58.48 

62.44 

41.79 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 

DEC  91 

STATIOR  NAKB:  MACDILL  AFB/TAKPA  FL 
LATllUDB/LCtlGllVDB:  27  51  R  082  31  W 

BOURLY  OBS  POR;  AUG  80  -  JUL  90 

SUWIAHY  OF  DAY  POR:  MAY  41-JUL  90 

BOURS  SUmARlZED:  0000  -  2300  LSI 

LST  TO  UTC:  *05 

FIELD  ELEV:  14  FT 

STATION  MSC:  747880 

CALL  SIGN:  KMCF 

SUPERSEDES:  NOV  85 

1  MORTB 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

Jl)L 

AUG 

SEP 

OCT 

N07 

DEC 

AHN 

YOR 

EXTFM  MAX  TEMP  (F) 

87 

90 

93 

100 

99 

■H 

97 

94 

90 

89 

100 

■H 

HEAR  MAX  TO<P  (F) 

70 

76 

81 

89 

90 

■9 

89 

84 

77 

72 

01 

HEAH  TBHP  (F) 

61 

68 

73 

78 

82 

83 

83 

82 

76 

69 

63 

73 

mm 

MEAN  MIR  TEMP  (F) 

59 

64 

70 

74 

76 

76 

75 

68 

60 

54 

65 

49 

EXTBM  MIR  TQQ>  (F) 

30 

32 

41 

55 

54 

67 

68 

61 

43 

29 

20 

20 

49  1 

D/W  TBtP  CB  95  (F) 

mm 

mm 

mm 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

49 

Dm  TEMP  CB  90  (F) 

Bl 

HI 

15 

10 

19 

14 

2 

1 

0 

49 

Dm  TBfP  LT  40  (F) 

WM 

HI 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

8 

49 

Dm  TQtP  LT  33  (F) 

HI 

Hi 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

1 

2 

49 

1  HEATlIfG  DEGFEB  DAYS 

163 

116 

49 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

42 

131 

510 

49  1 

1  COOLIRG  DEGREB  DAYS 

56 

66 

139 

244 

419 

517 

558 

561 

509 

348 

164 

72 

3553 

49  1 

KEAII  DEWPOII?r 

TEHP  (P) 

49 

52 

55 

58 

64 

70 

71 

72 

70 

64 

59 

52 

61 

10 

MBAIf  WET  BULB 

TEMP  (F) 

54 

57 

60 

63 

68 

74 

74 

75 

73 

68 

63 

56 

65 

10 

1  99.95%  WCPA  (FT) 

250 

350 

400 

300 

200 

150 

100 

150 

200 

200 

250 

200 

250 

10 

1  HEAR  BEL  BUM  07  LST(«) 

80.6 

79.8 

70.9 

80.8 

78.9 

81.1 

83.4 

BO. 5 

10  1 

1  MEAR  BEL  BUM  13  LST(%) 

56.3 

54.1 

51.2 

58.6 

59.0 

61.6 

60.3 

Qyj 

57.0 

10  I 

MAX  24HR  PRBCIP  (IR) 

4.30 

3.50 

3.12 

2.99 

7.40 

10.74 

7.29 

6.80 

6.03 

5.06 

3.19 

30.74 

49 

MAX  PRECIP  (IR) 

10.97 

8.73 

14.38 

5.21 

11.24 

17.23 

19.00 

18.09 

17.31 

7.00 

7.57 

67.62 

49 

HEAR  FRECIF  (IR) 

2.34 

2.79 

3.35 

1.57 

2.62 

5.70 

7.02 

7.84 

6.06 

2.51 

1.87 

2.23 

45.79 

49 

MIR  FBECIP  (IR) 

f 

.12 

.05 

.00 

I 

1.01 

1 .80 

1.23 

.76 

i 

« 

.09 

29.25 

49 

Om  PBBCIP  GE 

.01  (IR) 

6 

6 

7 

5 

6 

12 

16 

16 

12. 

6 

5 

6 

103 

49 

1  om  PBBCIP  CT 

.50  (IR) 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

1 

1 

2 

28 

49 

j  MAX  24HR  SRFL 

(IR) 

mm 

mm 

0 

0 

mm 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

44 

MAX  BffFX  (111) 

mM 

mm 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

$ 

44 

MEAR  SRFL  (IR) 

■I 

■I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

44 

om  SRFL  CB 

1  (IR) 

■■ 

mm 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

44 

1  om  SRFL  CB  1. 

5  (IR) 

mm 

■1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

44 

1  MAX  DLT  SRO  DEPIB  (IR) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

44  1 

PRVUIG  WIID  DXR  (DBG) 

32-34 

05-07 

05-07 

32-34 

08-10 

08-10 

08-10 

08-10 

05-07 

05-07 

05-07 

05-07 

05-07 

10 

KEAII  WRD  SPD  (KT3) 

5 

6 

7 

6 

6 

5 

4 

5 

5 

6 

6 

5 

6 

10 

MAX  MV  SPD  (RTS) 

44 

65 

48 

49 

52 

54 

58 

55 

75 

54 

65 

44 

75 

44 

1  SKT  COVEP  CT  5/10  (%) 

43.7 

45.7 

42.4 

32.8 

32.5 

45.7 

50.5 

50.1 

44.6 

32.6 

41.3 

47.6 

42.4 

10 

om  TBURDERSTOBMS 

1 

2 

3 

3 

5 

13 

19 

19 

11 

3 

1 

1 

81 

49 

1  D/V  FOG  (VSBT 

LT  7  MI) 

14 

11 

11 

7 

5 

4 

2 

3 

e 

7 

10 

12 

92 

49 

LBGEBD*  Ann  * 

D/W  » 

&  « 

•  •  s 

•  • 

AllRUAL 

MEAR  RUHBER  OF  DAYS  WITB 

BASED  OR  LESS  THAR  FULL  MOfTIHS 

IRSIARTAREOUS  PEAR  WIRDS 

DATA  NOT  AVAILABLE 

POB/YOR  «  PEFIOD/YEARS  OF  RECORD 

WCPA  =  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

V  LESS  TRAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

$  =  PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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PERCENt  CXXnntRENCS  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 
MORIB  I  JAN  I  FEB  |  MAR  |  APR  |  KAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCI  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


LST 

00 

- 

02 

18.2 

15.2 

4.1 

2.2 

1.1 

.6 

1.6 

2.0 

4.1 

9.6 

13.4 

6.8 

10 

03 

- 

05 

25.3 

18.8 

13.7 

5.6 

3.8 

2.3 

1.1 

2.4 

3.2 

7.3 

14.1 

18.2 

9.6 

10 

CIO 

06 

- 

08 

31.4 

24.7 

16.3 

9.2 

5.6 

4.0 

1.7 

3.3 

3.3 

10.8 

17.8 

20.2 

12.4 

10 

LT  3000  FT 

09 

- 

11 

24.6 

16.9 

9.1 

4.2 

2.3 

1.6 

.4 

2.6 

2.3 

8.4 

12.6 

14.0 

8.2 

10 

AID/OR 

12 

- 

14 

13.4 

6.0 

5.6 

1.2 

1.2 

1.1 

2.3 

2.2 

3.0 

6.9 

8.7 

4.4 

10 

VSBT 

15 

- 

17 

9.4 

6.4 

5.7 

.8 

1.4 

2.3 

2.6 

2.8 

2.3 

4.8 

9.1 

4.1 

10 

LT  3  MI 

18 

- 

20 

8.8 

8.5 

6.1 

1.5 

2.7 

2.4 

3.2 

2.4 

3.0 

5.9 

8.5 

4.6 

10 

21 

- 

23 

12.9 

11.9 

5.7 

2.8 

1.2 

2.0 

.1 

1.1 

1.7 

2.8 

6.3 

11.3 

5.0 

10 

ALL 

18.0 

13.6 

8.9 

mm 

2.3 

2.0 

1.2 

2.4 

2.5 

5.2 

9.7 

12.9 

6.9 

10 

00 

02 

13.9 

5.5 

1.4 

.3 

-1 

1.1 

1.6 

2.8 

6.0 

10.5 

4.7 

10 

03 

- 

05 

21.1 

9.6 

4.2 

2.5 

1.4 

.4 

1.2 

2.2 

6.1 

9.1 

14.8 

7.3 

10 

cxo 

06 

- 

08 

26.2 

12.4 

6.6 

3.7 

2.8 

.6 

2.6 

2.7 

9.9 

13.2 

16.6 

9.8 

10 

LT  1500  FT 

09 

- 

11 

19.8 

13.7 

5.4 

2.4 

1.2 

.7 

.1 

1.1 

1.8 

6.2 

8.1 

11.0 

6.0 

10 

AND/OR 

12 

- 

14 

8.1 

3.1 

3.1 

.6 

HI 

.4 

.3 

.8 

1.0 

1.6 

3.1 

4.5 

2.3 

10 

VSNX 

15 

- 

17 

2.7 

2.4 

.4 

R9 

.6 

1.1 

.8 

1.6 

.6 

1.9 

4.7 

1.8 

10 

LT  3  MI 

18 

- 

20 

4.5 

1.7 

a9 

Ba 

1.6 

1.0 

1.6 

1.1 

.5 

3.1 

5.1 

2.3 

10 

21 

- 

23 

7.9 

2.8 

mSM 

.5 

.7 

.1 

.3 

1.0 

1.5 

3.9 

8.1 

3.2 

10 

ALL 

13.7 

9.7 

Bh 

m 

1.3 

1.1 

.5 

1.2 

1.6 

3.7 

6.1 

9.4 

4.6 

10 

00 

02 

11.5 

6.9 

3.7 

.9 

.2 

.0 

.3 

1.0 

2.0 

3.8 

8.3 

3.3 

10 

03 

- 

05 

17.1 

11.6 

5.9 

2.0 

2.0 

1.1 

.0 

.8 

1.1 

4.6 

7.2 

12.7 

5.5 

10 

era 

06 

- 

08 

21.7 

15.7 

7.5 

3.3 

1.8 

1.4 

.2 

.6 

1.7 

8.2 

11.3 

13.1 

7.2 

.  10 

LT  lOOO  FT 

09 

- 

11 

15.4 

3.3 

1.1 

.2 

.0 

.0 

.6 

1.3 

4.0 

5.3 

8.3 

4.1 

10 

AlO/OR 

12 

- 

14 

5.5 

■SI 

.7 

.3 

.1 

.1 

.5 

.2 

.9 

1.4 

3.2 

1.3 

10 

VSBX 

15 

- 

17 

3.8 

■ii 

.2 

.0 

.2 

.3 

.6 

1.1 

.1 

1.1 

3.0 

1.1 

10 

LT  2  MI 

18 

- 

20 

4.6 

.8 

.1 

.3 

1.0 

.3 

.6 

.2 

.3 

1.3 

2.8 

1.2 

10 

21 

- 

23 

8.2 

4.8 

mSM 

.3 

.5 

.7 

.1 

.2 

.3 

.4 

1.3 

6.2 

2.0 

10 

ALL 

11.0 

■a 

■2Q 

1.1 

.8 

.6 

.1 

.6 

.9 

2.6 

4.1 

7.2 

3.2 

10 

00 

• 

02 

ggj 

wm 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1.8 

.8 

10 

03 

- 

05 

6.8 

2.6 

Ba 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.9 

3.5 

1.4 

10 

CIO 

06 

• 

08 

El 

2.4 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

2.4 

3.8 

1.8 

10 

LT  200  FT 

09 

- 

11 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

.7 

1.0 

.6 

10 

AlO/OR 

12 

- 

14 

HI 

.1 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10 

VSBT 

15 

- 

17 

HI 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.3 

.0 

10 

LT  1/2  MX 

18 

- 

20 

HI 

■2 

.0 

.0 

.0 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.3 

.1 

10 

21 

- 

23 

HI 

■Q 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

1.7 

.4 

10 

ALL 

3.2 

.7 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

•0 

.1 

.8 

1.6 

.7 

10 

BURRiaunS/XROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD  :  1900  -  1986 


BR/TS 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

60IM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

1/4 

0/2 

5/4 

4/3 

6/3 

1/0 

0/0 

17/16 

i2om 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

3/5 

3/5 

12/15 

9/9 

9/9 

1/0 

0/0 

37/44 

240184 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

1/4 

6/18 

5/12 

19/22 

19/33 

20/26 

2/1 

0/0 

72/117 

REMARKS  :  f 
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DISTRIBUTION 


ACC  DOW.  Bldg  21,  30  Elm  St..  Ste  215,  Langley  AFB,  VA  23655-2093  .  1 

560SS  OSW,  Florida  Ave.,  Bldg  P3,  Rm  101,  MacDill  AFB.  FL  33608-5000  .  1 

USAFETAC/DOL  (Technical  Services).  Scott  AFB,  IL  62225-5118  . 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723  . 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  . 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 


DIST 


CM  CJ  CM  C*J 


